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Salary and Wage Tables 



Prepared by 
WALTER WALES PARKER 

Chief Clerk, U. S. Engineer Office 
Cincinnati Ohio 



Publication authorized by 
The Secretary of War, February 4, 1913 



These tables are printed by the GoTernment with the under- 
standing that the rights of the anther under the copyright law 
are not In any way limited or Impaired thereby 

Copyright, 1913, by 
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War Department, 
United States Engineer Office, 

Cindnrmti, OTiio, May 26, 1913. 
Having compiled on an eight-hour basis a daily wage scale com- 
prising 93 tables and containing approximately 30,000 calculations, 
I hereby grant to the United States the right to print and use the 
same in the Government service without liability. 

Walter Wales Parker, [seal.] 
Witness : 

R. R. Jones, 

Cincinnati, Ohio. 
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DIRECTIONS FOR USING TABLES. 

To find the amount due at a daily rate of pay, ascertain the number 
of days that service was rendered, turn to the rate paid, and opposite 
the number of days for which payment is due will be found the 
amount. If the service rendered includes a fraction of a day the 
amount due will be found by continuing across the table to the 
colunm headed with the proper fraction. 

For example, to find the amount due for 2%% days, at $1.60 per 
day, turn to the table bearing that rate, run the eye down the column 
headed ^' Days" until you find 26 and across to the column headed 
''%,'' and you find the amount, $42.20. 

To find the amount due at an hourly rate, ascertain the number of 
hours that service was rendered, turn to the rate paid, and opposite 
the number of hours for which payment is due will be found the 
amount. If the column headed ^' Hours" does not give the exact 
number, continue across the table from the nearest number to the 
fraction of a day necessary to equal the full number. 

For example, to find the amount due for 151 hours, at 19 cents per 
hour, turn to the table bearing that rate, run the eye down the 
column headed ^' Hours" to the nearest number, which is 144, and 
across to the colunm headed ^' J^,'' which is the 7 hours necessary 
to make 161, and you find the amount, $28.69. 

To find the amount due at a daily rate of pay when time of employ- 
ment is kept by the hour (particularly useful in field service): ^'A" 
works 239 hours at $1.52 per day. How many days of 8 hours has 
he worked, and what amount is due him ? Turn to the table bear- 
ing this rate, run the eye down the column headed *' Hours" until 
you find 232; this, as shown in the next column headed *^Da;^,'' 
equals 29 days; cross the table to the column headed with the 
fraction ^'Ji/^ which is the 7 hours required to make the 239. This 
at once shows that 239 hours equals 29J^ days of 8 hours, and at the 
rate of $1.52 per day the amount due is $45.41. 

(5) 
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tO.64 PES DAT. [1/4 hom, 2 c. ; 1/S hom, 4 c. ; 8/4 honr, 6 c] 8 c. PBS HOXTS. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








10.08 


10.16 


$0.24 


$0.32 


$0.40 


$0.48 


$0.56 


8 


1 


$0.64 


.72 


.80 


.88 


.96 


1.04 


1.12 


1.20 


16 


i 


1.28 


1.36 


1.44 


1.52 


1.60 


1.68 


1.76 


1.84 


24 


3 


1.92 


2.00 


2.08 


2.16 


2.24 


2.32 


2.40 


2.48 


32 


4 


2.56 


2.64 


2.72 


.2.80 


2.88 


2.96 


3.04 


3.12 


40 


5 


3.20 


3.28 


3.36 


3.44 


3.52 


3.60 


3.68 


3.76 


48 


6 


3.84 


3.92 


4.00 


4.08 


4.16 


4.24 


4.32 


4.40 


56 


7 


4.48 


4.56 


4.64 


4.72 


4.80 


4.88 


4.96 


5.04 


64 


8 


5.12 


5.20 


5.28 


5.36 


5.44 


5.52 


5.60 


5.68 


72 


9 


5.76 


5.84 


5.92 


6.00 


6.08 


6.16 


6.24 


6.32 


80 


10 


6.40 


6.48 


6.56 


6.64 


6.72 


6.80 


6.88 


6.96 


88 


11 


7.04 


7.12 


7.20 


7.28 


7.36 


7.44 


7.52 


7.60 


96 


12 


7.68 


7.76 


7.84 


7.92 


8.00 


8.08 


8.16 


8.24 


104 


18 


8.32 


8.40 


8.48 


8.56 


8.64 


8.72 


8.80 


8.88 


112 


14 


8.96 


9.04 


9.12 


9.20 


9.28 


9.36 


9.44 


9.52 


120 


15 


9.60 


9.68 


9.76 


9.84 


9.92 


10.00 


10.08 


10.16 


128 


16 


10.24 


10.32 


10.40 


10.48 


10.56 


10.64 


10.72 


10.80 


186 


17 


10.88 


10.96 


11.04 


11.12 


11.20 


11.28 


11.36 


11.44 


144 


18 


11.52 


11.60 


11.68 


11.76 


11.84 


11.92 


12.00 


12.08 


152 


19 


12.16 


12.24 


12.32 


12.40 


12.48 


12.56 


12.64 


12.72 


160 


20 


12.80 


12.88 


12.96 


13.04 


13.12 


13.20 


13.28 


13.36 


168 


21 


13.44 


13.52 


13.60 


13.68 


13.76 


13.84 


13.92 


14.00 


176 


22 


14.08 


14.16 


14.24 


14.32 


14.40 


14.48 


14.56 


14.64 


184 


23 


14.72 


14.80 


14.88 


14.96 


15.04 


15.12 


15.20 


15.28 


192 


24 


15.36 


15.44 


15.52 


15.60 


15.68 


15.76 


15.84 


15.92 


200 


25 


16.00 


16.08 


16.16 


16.24 


16.32 


16.40 


16.48 


16.56 


208 


26 


16.64 


16.72 


16.80 


16.88 


16.96 


17.04 


17.12 


17.20 


216 


27 


17.28 


17.36 


17.44 


17.52 


17.60 


17.68 


17.76 


17.84 


224 


28 


17.92 


18.00 


18.08 


18. le 


18.24 


18.32 


18.40 


18.48 


232 


29 


IS. 56 


18.64 


18.72 


18.80 


18.88 


18.96 


19.04 


19.12 


240 


80 


19.20 


19.28 


19.36 


19.44 


19.52 


19.60 


19.68 


19.76 


248 


31 


19.84 


19.92 


20.00 


20.08 


20.16 


20.24 


20.32 


20.40 


256 


32 


20.48 


20.56 


20.64 


20.72 


20.80 


20.88 


20.96 


21.04 


264 


38 


21.12 


21.20 


21.28 


21.36 


21.44 


21.52 


21.60 


21.68 


j^72 


34 


21.76 


21.84 


21.92 


22.00 


22.08 


22.16 


22.24 


22.32 


280 


35 


22.40 


22.48 


22.56 


22.64 


22.72 


22.80 


22.88 


22.96 


288 


36 


23.04 


23.12 


23.20 


23.28 


23.36 


23.44 


23.52 


23.60 


296 


37 


23.68 


23.76 


23.84 


23.92 


24.00 


24.08 


24.16 


24.24 


304 


38 


24.32 


24.40 


24.48 


24.56 


24.64 


24.72 


24.80 


24.88 


312 


39 


24.96 


25.04 


25.12 


25.20 


25.28 


25.36 


25.44 


25.52 


320 


40 


25.60 


25.68 


25.76 


25.84 


25.92 


26.00 


26.08 


26.16 



$0.72 PEB DAY. [1/4 hour, 2 c. ; 1/2 hour, 6 c. ; 8/4 honi, 7 c] 9 c. PEB HOUB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


1 

1 4/8 

1 


6/8 


6/8 


7/8' 








$0.09 


i 10.18 

1 


10.27 


10.36 


$0.45 


$0.54 


$0.63 


8 


1 


10.72 


.81 


.90 


.99 


1.08 


1.17 


1.26 


1.35 


16 


2 


1.44 


1.53 


1.62 


1.71 


1.80 


1.89 


1.98 


2.07 


24 


3 


2.16 


2.25 


2.34 


2.43 


i 2.52 


2.61 


2.70 


2.79 


82 


4 


2.88 


2.97 


1 3. 06 


3.15 


3.24 


3.33 


3.42 


3.51 


40 


6 


3.60 


3.69 


: 3.78 


3.87 


; 3.96 


4.05 


4.14 


4.23 


48 


6 


4.32 


4.41 


4.50 


4.59 


4.68 


4.77 


4.86 


4.95 


66 


7 


5.04 


5.13 


5.22 


5.31 


5.40 


5.49 


5.58 


5.67 


64 


8 


5.76 


5.85 


5.94 


6.03 


6.12 


6.21 


6.30 


6.39 


72 


9 


6.48 


6.57 


6.66 


6.75 


6.84 


6.93 


7.02 


7.11 


80 


10 


7.20 


7.29 


7.38 


7.47 


7.56 


7.65 


7.74 


7.83 


88 


11 


7.92 


8.01 


8.10 


8.19 


8.28 


8.37 


8.46 


8.55 


96 


12 


8.64 


8.73 


8.82 


8.91 


9.00 


9.09 


9.18 


9.27 


104 


18 


9.36 


9.45 


9.54 


9.63 


9.72 


9.81 


9.90 


9.99 


112 


14 


10.08 


10.17 


10.26 


10.35 


10.44 


10.53 


10.62 


10.71 


120 


16 


10.80 


10.89 


10.98 


11.07 


11.16 


11.25 


11.34 


11.43 


128 


16 


11.52 


11.61 


11.70 


11.79 


11.88 


11.97 


12.06 


12.15 


186 


17 


12.24 


12.33 


12.42 


12.51 


12.60 


12.69 


12.78 


12.87 


144 


18 


12.96 


13.05 


13.14 


13.23 


13.32 


13.41 


13.50 


13.59 


162 


19 


13.68 


13.77 


13.86 


13.95 


14.04 


14.13 


14.22 


14.31 


160 


20 


14.40 


14.49 


14.58 


14.67 


14.76 


14.85 


14.94 


15.03 


168 


21 


15.12 


15.21 


15.30 


15.39 


15.48 


15.57 


15.66 


15.75 


176 


22 


15.84 


15.93 


16.02 


16.11 


16.20 


16.29 


16.38 


16.47 


184 


23 


16.56 


16.65 


16.74 


16.83 


16.92 


17.01 


17.10 


17.19 


192 


24 


17.28 


17.37 


17.46 


17.55 


17.64 


17.73 


17.82 


17.91 


200 


26 


18.00 


18.09 


18.18 


18.27 


18.36 


18.45 


18.54 


18.63 


208 


26 


18.72 


18.81 


18.90 


18.99 


19.08 


19.17 


19.26 


19.35 


216 


27 


19.44 


19.53 


19.62 


19.71 


19.80 


19.89 


19.98 


20.07 


224 i 


28 


20.16 


20.25 


20.34 


20.43 


20.52 ' 


20.61 


20.70 


20.79 


282 ; 


29 


20.88 


20.97 


21.06 


21.15 


21. 24 ' 


21.33 


21.42 


21.51 


1 
240 


30 


21.60 


21.69 


21.78 


21.87 


21.96 


22.05 


22.14 


22.23 


248 


31 


22.32 


22.41 


22. 50 


22.59 


22.68 


22.77 


22.86 


22.95 


266 


32 


23.04 


23.13 


23.22 


23.31 


23.40 


23.49 


23.58 


23.67 


264 


33 


23.76 


23.85 


23.94 , 


24.03 


24.12 


24.21 


24.30 


24.39 


272 


34 


24.48 ' 


24.57 


24. 66 ' 


24.75 


24.84 


24.93 


25.02 


25.11 


280 


36 


25.20 


25.29 


25.38 


25.47 


25.56 


25.65 


25.74 


25.83 


288 


36 


25.92 


26.01 


26.10 


26.19 


26.28 


26.37 


26.46 


26.55 


296 


37 


26.64 


26.73 


26.82 ; 


26.91 


27.00 


27.09 


27.18 


27.27 


804 i 


38 


27.36 


27.45 


27.54 


27.63 


27.72 


27.81 


27.90 


27.99 


312 


39 


28.08 


28.17 


28. 26 ] 

1 


28.35 


28.44 


28.53 


28.62 


28.71 


320 


40 


28. 80 ' 

1 


28.89 


! 

28.98 

1 

1 


29.07 


29.16 


29.25 


29,34 


29.43 
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10.80 FEB DAT. [1/4 kom, 8 c. ; 1/8 hour, 8 c. ; 8/4 kow, 8 c] 10 e. FEB HOVB, 



Hours. 


Days. 


Total. 


6 


1 


$0.80 


16 


2 


1.60 


24 


3 


2.40 


32 


4 


3.20 


40 


6 


4.00 


48 


6 


4.80 


56 


7 


5.60 


64 


8 


6.40 


72 


9 


7.20 


80 


10 


8v00 


88 


11 


8.80 


96 


12 


9.60 


104 


18 


10.40 


112 


14 


11.20 


120 


16 


12.00 


128 


16 


12.80 


186 


17 


13.60 


144 


18 


14.40 


162 


19 


15.20 


160 


20 


16.00 


168 


21 


16.80 


176 


22 


17.60 


184 


23 


18.40 


102 


24 


19.20 


200 


26 


20.00 


208 


26 


20.80 


216 


27 


21.60 


224 


28 


22.40 


232 


29 


23.20 


240 


30 


24.00 


248 


31 


24.80 


2i6 


32 


25.60 


264 


33 


26.40 


272 


34 


27.20 


280 


36 


28.00 


288 


36 


28.80 


296 


37 


29.60 


804 


38 


30.40 


312 


39 


31.20 


820 


40 


32.00 



1/8 



laio 

.90 
1.70 
2.50 
3.30 

4.10 
4.90 
5.70 
6.50 
7.30 

8.10 

8.90 

9.70 

10.50 

11.30 

12.10 
12.90 
13.70 
14.50 
15.30 

16.10 
16.90 
17.70 
18.50 
19.30 

20.10 
20.90 
21.70 
22.50 
23.30 

24.10 
24.90 
25.70 
26.50 
27.30 

28.10 
28.90 
29.70 
30.50 
31.30 

32.10 



$0.20 
1.00 
1.80 
2.60 
3.40 

4.20 
5.00 
5.80 
6.60 
7.40 

8.20 

9.00 

9.80 

10.60 

11.40 

12.20 
13.00 
13.80 
14.60 
15.40 

16.20 
17.00 
17.80 
18.60 
19.40 

20.20 
21.00 
21.80 
22.60 
23.40 

24.20 
25.00 
25.80 
26.60 
27.40 

28.20 
29.00 
29.80 
30.60 
31.40 

32.20 



3/8 



$0.30 
1.10 
1.90 
2.70 
3.50 

4.30 
5.10 
5.90 
6.70 
7.50 

8.30 

9.10 

9.90 

10.70 

11.50 

12.30 
13.10 
13.90 
14.70 
15.50 

16.30 
17.10 
17.90 
18.70 
19.50 

20.30 
21.10 
21.90 
22.70 
23.50 

24.30 
25.10 
25.90 
26.70 
27.50 

28.30 
29.10 
29.90 
30.70 
31.50 

32.30 



4/8 



6/8 



$0.40 
1.20 
2.00 
2.80 
3.60 

4.40 
5.20 
6.00 
6.80 
7.60 

8.40 

9.20 

10.00 

10.80 

11.60 

12.40 
13.20 
14.00 
14.80 
15.60 

16.40 
17.20 
18.00 
18.80 
19.60 

20.40 
21.20 
22.00 
22.80 
23.60 

24.40 
25.20 
26.00 
26.80 
27.60 

28.40 
29.20 
30.00 
30.80 
31.60 

32.40 



$0.50 
1.30 
2.10 
2.90 
3.70 

4.50 
5.30 
6.10 
6.90 
7.70 

8.50 

9.30 

10.10 

10.90 

11.70 

12.50 
13.30 
14.10 
14.90 
15.70 

16.50 
17.30 
18.10 
18.90 
19.70 

20.50 
21.30 
22.10 
22.90 
23.70 

24.50 
25.30 
26.10 
26.90 
27.70 

28.50 
29.30 
30.10 
30.90 
31.70 

32.50 



8/8 



$0.60 
1.40 
2.20 
3.00 
3.80 

4.60 
5.40 
6.20 
7.00 
7.80 

8.60 

9.40 

10.20 

11.00 

11.80 

12.60 
13.40 
14.20 
15.00 
15.80 

16.60 
17.40 
18.20 
19.00 
19.80 

20.60 
21.40 
22.20 
23.00 
23.80 

24.60 
25.40 
26.20 
27.00 
27.80 

28.60 
29.40 
30.20 
31.00 
31.80 

32.60 



7/8 



$0.70 
1.50 
2.30 
3.10 
3.90 

4.70 
5.50 
6.30 
7.10 
7.90 

8.70 

9.50 

10.30 

11.10 

11.90 

12.70 
13.50 
14.30 
15.10 
15.90 

16.70 
17.50 
18.30 
19.10 
19.90 

20.70 
21.50 
22.30 
23.10 
23.90 

24.70 
25.50 
26.30 
27.10 
27.90 

28.70 
29.50 
30.30 
31.10 
31.90 

32.70 



$0.a» FEB SAY. [1/4 liour, 3 c. ; 1/2 honi, 6 c. ; 8/4 houi, 8 c] 11 c. FEB HOUB^ 



Hours. 


Days. 


Total. 


8 


1 


$0.88 


16 


2 


1.76 


24 


8 


2.64 


82 


4 


3.52 


40 


5 


4.40 


48 


6 


5.28 


56 


7 


6.16 


64 


8 


7.04 


72 


9 


7.92 


80 


10 


8.80 


88 


11 


9.68 


96 


12 


10.56 


104 


18 


11.44 


112 


14 


12.32 


120 


15 


13.20 


128 


16 


14.08 


136 


17 


14.96 


144 


18 


15.84 


152 


19 


16.72 


160 


20 


17.60 


168 


21 


18.48 


176 


22 


19.36 


184 


23 


20.24 


192 


24 


21.12 


200 


25 


22.00 


208 


26 


22.88 


216 


27 


23.76 


224 


28 


24.64 


232 


29 


25.52 


240 


30 


26.40 


248 


81 


27.28 


256 


82 


28.16 


264 


33 


29.04 


272 


34 


29.92 


280 


35 


30.80 


268 


36 


31.68 


296 


37 


32.56 


304 


38 


33.44 


312 


39 


34.32 


820 


40 


35.20 



1/8 



$0.11 

.99 

1.87 

2.75 

3.63 

4.51 
5.39 
6.27 
7.15 
8.03 

8.91 

9.79 

10.67 

11.55 

12.43 

13.31 
14.19 
15.07 
15.95 
16.83 

17.71 
18.59 
19.47 
20.35 
21.23 

22.11 
22.99 
23.87 
24.75 
25.63 

26.51 
27.39 
28.27 
29.15 
30.03 

30.91 
31.79 
32.67 
33.55 
34.43 

35.31 



2/8 


3/8 


$0.22 


$0.33 


1.10 


1.21 


1.98 


2.09 


2.86 


2.97 


3.74 


3.85 


4.62 


4.73 


5.50 


5.61 


6.38 


6.49 


7.26 


7.37 


8.14 


8.25 


9.02 


9.13 


9.90 


10.01 


10.78 


10.89 


11.66 


11.77 


12.54 


12.65 


13.42 


13.53 


14.30 


14.41 


15.18 


15.29 


16.06 


16.17 


16.94 


17.05 


17.82 


17.93 


18.70 


18.81 


19.58 


19.69 


20.46 


20.57 


21.34 


21.45 


22.22 


22.33 


23.10 


23.21 


23.98 


24.09 


24.86 


24.97 


25.74 


25.85 


26.62 


26.73 


27.50 


27.61 


28.38 


28.49 


29. 26 


29.37 


30.14 


30.25 


31.02 


31.13 


31.90 


32.01 


32.78 


32.89 


33.66 


33.77 


34.54 


34.65 


35.42 


35.53 



$0.44 
1.32 
2.20 
3.08 
3.96 

4.84 
5.72 
6.60 
7.48 
8.36 

9.24 
10.12 
11.00 
11.88 
12.76 

13.64 
14.52 
15.40 
16.28 
17.16 

18.04 
18.92 
19.80 
20.68 
21.56 

22.44 
23.32 
24.20 
25.08 
25.96 

26.84 
27.72 
28.60 
29.48 
30.36 

31.24 
32.12 
33.00 
33.88 
34.76 

35.64 



5/8 


6/8 


$0.55 


$0.66 


1.43 


1.54 


2.31 


2.42 


3.19 


3.30 


4.07 


4.18 



7/8 



$0.7? 
1.65 
2.5a 
3.41 
4,2^ 



4.95 


5.06 


5.17 


5.83 


5.94 


6.05 


6.71 


6.82 


6.93: 


7.59 


7.70 


7.81 


8.47 


8.58 


8.6» 


9.35 


9.46 


9.5? 


10.23 


10.34 


10.45 


11.11 


11.22 


11.3a 


11.99 


12.10 


12.21 


12.87 


12.98 


13. 0& 


13.75 


13.86 


13.97 


14.63 


14.74 


14.85 


15.51 


15.62 


15.73; 


16.39 


16.50 


16.61 


17.27 


17.38 


n. 4» 


18.15 


18.26 


18.37 


19.03 


19.14 


19.25 


19.91 


20.02 


20. la 


20.79 


20.90 


21.01 


21.67 


21.78 


21.8^ 


22.55 


22.66 


22.77 


23.43 


23.54 


23.65 


24.31 


24.42 


24.5a 


25.19 


25.30 


25.41 


26.07 


26.18 


26.2^ 


26.95 


27.06 


27. 17 


27.83 


27.94 


28.05 


28.71 


28.82 


28.9a 


29.59 


29.70 


29.81 


30.47 


30.58 


30. 6» 


31.35 


31.46 


31.57 


32.23 


32.34 


32.45 


33.11 


33.22 


3a 3a 


33.99 


34.10 


34.21 


34.87 


34 98 


35.09> 


35.75 


35.86 


35.97 
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90.96 PBB DAT. [1/4 honi, 8 c. ; 1/8 hooi, 6 c. ; 8/4 honi, • c] 18 c. PEB HOTO. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


0/8 


7/8 








10.12 


10.24 


10.36 


10.48 


$0.60 


$0.72 


$0.84 


8 


1 


$0.96 


1.08 


1.20 


1.32 


1.44 


1.56 


1.68 


1.80 


16 


2 


1.92 


2.04 


2.16 


2.28 


2.40 


2.52 


2.64 


2.76 


24 


3 


2.88 


3.00 


3.12 


3.24 


3.36 


3.48 


3.60 


3.72 


32 


4 


3.84 


3.96 


4.08 


4.20 


4.32 


4.44 


4.56 


4.68 


40 


5 


4.80 


4.92 


5.04 


' 5.16 


5.28 


5.40 


5.52 


5.64 


48 


6 


5.76 


5.88 


6.00 


6.12 


6.24 


6.36 


6.48 


6.60 


66 


7 


6.72 


6.84 


6.96 


7.08 


7.20 


7.32 


7.44 


7.56 


64 


8 


7.68 


7.80 


7.92 


8.04 


8.16 


8.28 


8.40 


8.52 


72 


9 


8.64 


8.76 


8.88 


9.00 


9.12 


9.24 


9.36 


9.48 


80 


10 


9.60 


9.72 


9.84 


9.96 


10.08 


10.20 


10.32 


10.44 


88 


11 


10.56 


10.68 


10.80 


10.92 


11.04 


11.16 


11.28 


11.40 


90 


12 


11.52 


11.64 


11.76 


11.88 


12.00 


12.12 


12.24 


12.36 


104 


13 


12.48 


12.60 


12.72 


12.84 


12.96 


13.08 


13.20 


13.32 


112 


14 


13.44 


13.56 


13.68 


13.80 


13.92 


14.04 


14.16 


14.28 


120 


15 


14.40 


14.52 


14.64 


14.76 


14.88 


15.00 


15.12 


15.24 


128 


10 


15.36 


15.48 


15.60 


15.72 


15.84 


15.96 


16.08 


16.20 


136 


17 


16.32 


16.44 


16.56 


16.68 


16.80 


16.92 


17.04 


17.16 


144 


18 


17.28 


17.40 


17.52 


17.64 


17.76 


17.88 


18.00 


18.12 


152 


19 


18.24 


18. 36 


18.48 


18.60 


18.72 


18.84 


18.96 


19.08 


160 


20 


19.20 


19.32 


19.44 


19.56 


19.68 


19.80 


19.92 


20.04 


168 


21 


20.16 


20.28 


20.40 


20.52 


20.64 


20.76 


20.88 


21.00 


176 


22 


21.12 


21.24 


21.36 


21.48 


21.60 


21.72 


21.84 


21.96 


184 


23 


22.08 


22.20 


22.32 


22.44 


22.56 


22.68 


22.80 


22.92 


192 


24 


23.04 


23.16 


23.28 


23.40 


23.52 


23.64 


23.76 


23.88 


200 


25 


24.00 


24.12 


24.24 


24.36 


24.48 


24.60 


24.72 


24.84 


208 


26 


24.96 


25.08 


25.20 


25.32 


25.44 


25.56 


25.68 


25.80 


216 


27 


25.92 


26.04 


26.16 


26.28 


26.40 


26.52 


26.64 


26.76 


224 


28 


26.88 


27.00 


27.12 


27.24 


27.36 


27.48 


27.60 


27.72 


232 


29 


27.84 


27.96 


28.08 


28.20 


28.32 


28.44 


28.56 


28.68 


240 


30 


28.80 


28.92 


29.04 


29.16 


29.28 


29.40 


29.52 


29.64 


248 


31 


29. 76 


29.88 


30.00 


30.12 


30.24 


30.36 


30.48 


30.60 


260 


32 


30.72 


30.84 


30.96 


31.08 


31.20 


31.32 


31.44 


31.56 


264 


33 


31. fiS 


31.80 


31.92 


32.04 


32.16 


32.28 


32.40 


32.52 


272 


34 


32.64 


32.76 


32.88 


33.00 


33.12 


33.24 


33.36 


33. 48 


280 


35 


33.60 


33.72 


33.84 


33.96 


34.08 


34.20 


34.32 


34.44 


288 


36 


34.56 


34.68 


34.80 


34.92 


35.04 


35.16 


35.28 


35.40 


296 


37 


35.52 


35.64 


35.76 


35.88 


36.00 


36.12 


36.24 


36.36 


304 


38 


36.48 


36.60 


36.72 


36.84 


36.96 


37.08 


37.20 


37.32 


812 


39 


37.44 


37.56 


37.68 


37.80 


37.92 


38.04 


38.16 


38.28 


320 


40 


38.40 


38.52 


38.64 


38.76 


38.88 


39.00 


39.12 


39.24 



11 



tl.04 FEB DAT. [1/4 homi, 8 c. ; 1/2 honi, 7 c. ; 3/4 hour, 10 c] 18 e. FEB HOTTB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


8/8 


4/8 
10.52 


6/8 


6/8 


7/8 








10.13 


10.26 


10.39 


10.65 


10.78 


10.91 


8 


1 


11.04 


1.17 


1.30 


1.43 


1.56 


1.69 


1.82 


1.95 


16 


2 


2.08 


2.21 


2.34 


2.47 


2.60 


2.73 


2.86 


2.99 


24 


3 


3.12 


3.25 


3.38 


3.51 


3.64 


3.77 


3.90 


4.03 


32 


4 


4.16 


4.29 


4.42 


4.55 


4.68 


4.81 


4.94 


5.07 


40 


6 


5.20 


5.33 


5.46 


5.59 


5.72 


5.85 


5.98 


6.11 


48 


6 


6.24 


6.37 


6.50 


6.63 


6.76 


6.89 


7.02 


7.15 


66 


7 


7.28 


7.41 


7.54 


7.67 


7.80 


7-93 


8.06 


8.19 


64 


8 


8.32 


8.45 


8.58 


8.71 


8.84 


8.97 


9.10 


9.23 


72 


9 


9.36 


9.49 


9.62 


9.75 


9.88 


10.01 


10.14 


10.27 


80 


10 


10.40 


10.53 


10.66 


10.79 


10.92 


11.05 


11.18 


11.31 


88 


11 


11.44 


11.57 


11.70 


11.83 


11.96 


12.09 


12.22 


12.35 


96 


12 


12.48 


12.61 


12.74 


12.87 


13.00 


13.13 


13.26 


13.39 


104 


13 


13.52 


13.65 


13.78 


13.91 


14.04 


14.17 


14.30 


14.43 


112 


14 


14.56 


14.69 


14.82 


14.95 


15.08 


15.21 


15.34 


15.47 


120 


16 


15.60 


15.73 


15. 86 


15.99 


16.12 


16.25 


16.38 


16.51 


128 


16 


16.64 


16.77 


16.90 


17.03 


17.16 


17.29 


17.42 


17.55 


136 


17 


17.68 


17.81 


17.94 


18.07 


18.20 


18.33 


18.46 


18.59 


144 


18 


18.72 


18.85 


18.98 


19.11 


19.24 


19.37 


19.50 


19.63 


162 


19 


19.76 


19.89 


20.02 


20.15 


20.28 


20.41 


20.54 


20.67 


160 


20 


20.80 


20.93 


21.06 


21.19 


21.32 


21.45 


21.58 


21.71 


168 


21 


21.84 


21.97 


22.10 


22.23 


22.36 


22.49 


22.62 


22.75 


176 


22 


22.88 


23.01 


23.14 


23.27 


23.40 


23.53 


23.66 


23.79 


184 


23 


23.92 


24.05 


24.18 


24.31 


24.44 


24.57 


24.70 


24.83 


192 


24 


24.96 


25.09 


25.22 


25.35 


25.48 


25.61 


25.74 


25.87 


200 


26 


26.00 


26.13 


26.26 


26.39 


26.52 


26.65 


26.78 


26.91 


208 


26 


27.04 


27.17 


27.30 


27.43 


27.56 


27.69 


27.82 


27.95 


216 


27 


28.08 


28.21 


28.34 


28.47 


28.60 


28.73 


28.86 


28.99 


224 


28 


29.12 


29.25 


29.38 


29.51 


29.64 


29.77 


29.90 


30.03 


232 


29 


30.16 


30.29 


30.42 


30.55 


30.68 


30.81 


30.94 


31.07 


240 


30 


31.20 


31.33 


31.46 


31.59 


31.72 


31.85 


31.98 


32.11 


248 


31 


32.24 


32.37 


32.50 


32.63 


32.76 


32.89 


33.02 


33.15 


266 


32 


33.28 


33.41 


33.54 


33.67 


33.80 


33.93 


34.06 


34.19 


264 


33 


34.32 


34.45 


34.58 


34.71 


34.84 


34.97 


35.10 


35.23 


272 


34 


35.36 


35.49 


35.62 


35.75 


35.88 


36.01 


36.14 


36.27 


280 


36 


36.40 


36.53 


36.66 


36.79 


36.92 


37.05 


37.18 


37.31 


288 


36 


37.44 


37.57 


37.70 


37.83 


37.96 


38.09 


38.22 


38.35 


296 


37 


38.48 


38.61 


38.74 


38.87 


39.00 


39.13 


39.26 


39.39 


304 


38 


39.52 


39.65 


39.78 


39.91 


40.04 


40.17 


40. 30 


40.43 


812 


39 


40.56 


40.69 


40.82 


40.95 


41.08 


41.21 


41.34 


41.47 


320 


40 


41.60 


41.73 


41.86 


41.99 


42.12 


42.25 


42.38 


42.51 
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$1.18 FEB DAT. [1/4 hova, 4 c. ; 1/2 how, 7 e. ; 8/4 hour, 11 c] 14 c. PBB HOITB^ 



Hoots. 


Days. 


Totftl. 


1/8 


2/8 


3/8 


■ 

4/8 


5/8 


e/8 


7/« 








$0.14 


$0.28 


$0.42 


$0.56 


$0.70 


$0.84 


$0.98 


8 


1 


11.12 


1.26 


1.40 


1.54 


1.68 


L82 


1.96 


2.10 


16 


2 


2.24 


2.38 


2.52 


2.66 


2.80 


2.94 


3.08 


3.22 


24 


8 


3.36 


3.50 


3.64 


3.78 


3.92 


4.06 


4.20 


4.34 


82 


4 


4.48 


4.62 


4.76 


4.90 


5.04 


5.18 


5.32 


5.46 


40 


5 


5.60 


5.74 


5.88 


6.02 


6.16 


6.30 


6.44 


6.58 


48 


6 


6.72 


6.86 


7.00 


7.14 


7.28 


7.42 


7.56 


7.70 


56 


7 


7.84 


7.98 


8.12 


8.26 


8.40 


8.54 


8.68 


8.82 


64 


8 


8.96 


9.10 


9.24 


9.38 


9.52 


9.66 


9.80 


9.94 


72 


9 


10.08 


10.22 


10.36 


10.50 


10.64 


10.78 


10.92 


11. oe 


80 


10 


11.20 


11.34 


11.48 


11.62 


11.76 


11.90 


12.04 


12.18 


88 


11 


12.32 


12.46 


12.60 


12.74 


12.88 


13.02 


13.16 


13.30 


96 


12 


13.44 


13.58 


13.72 


13.86 


14.00 


14.14 


14.28 


14.42 


104 


IS 


14.56 


14.76 


14.84 


14.98 


15.12 


15.26 


15.40 


15.54 


112 


14 


15.68 


15.82 


15.96 


16.10 


16.24 


16.38 


16.52 


16.6a 


120 


15 


16.80 


16.94 


17.08 


17.22 


17.36 


17.50 


17.64 


17.78 


128 


16 


17.92 


18,06 


18.20 


18.34 


18.48 


18.62 


18.76 


:b8.90 


186 


17 


19.04 


19.18 


19.32 


19.46 


19.60 


19.74 


19.88 


20.02 


144 


18 


20.16 


20.30 


20.44 


20.58 


20.72 


20.86 


21.00 


21.14 


152 


19 


21.28 


21.42 


21.56 


21.70 


21.84 


21.98 


22.12 


22.2a 


160 


20 


22.40 


22.54 


22.68 


22.82 


22.96 


23.10 


23.24 


23.38 


168 


21 


23.52 


23.66 


23.80 


23.94 


24.08 


24.22 


24.36 


24.50 


176 


22 


24.64 


24.78 


24.92 


25.06 


25.20 


25.34 


25.48 


25.62 


184 


28 


25.76 


25.90 


26.04 


26.18 


26.32 


26.46 


26.60 


26.74 


192 


24 


26.88 


27.02 


27.16 


27.30 


27.44 


27.58 


27.72 


27.8a 


200 


25 


28.00 


28.14 


28.28 


28.42 


28.56 


28.70 


28.84 


28. 93 


208 


26 


29.12 


29.26 


29.40 


29.54 


29.68 


29.82 


29.96 


30.10 


216 


27 


30.24 


30.38 


30.52 


30.66 


30.80 


30.94 


3L08 


31.22 


224 


28 


31.36 


31.50 


31.64 


31.78 


31.92 


32.06 


32.20 


32.34 


282 


29 


32.48 


32.62 


32.76 


32.90 


33.04 


33.18 


33.32 


33.4a 


240 


30 


33.60 


33.74 


33.88 


34.02 


34.16 


34.30 


34.44 


34.58 


248 


31 


34.72 


34.86 


35.00 


35.14 


35.28 


35.42 


35.56 


36.70 


256 


32 


35.84 


35.98 


36.12 


36.26 


36.40 


36.54 


36*68 


36.82 


264 


38 


36.96 


37.10 


37.24 


37.38 


37.52 


37.66 


37.80 


«5^. «I4 


272 


84 


38.08 


38.22 


38.36 


38.50 


38.64 


38.78 


38.92 


39. oa 


280 


85 


39.20 


39.34 


39.48 


39.62 


39.76 


39.90 


40.04 


40. 1& 


288 


86 


40.32 


40.46 


40.60 


40.74 


40.88 


41.02 


41.16 


41.30 


296 


87 


41.44 


41.58 


41.72 


41.86 


42.00 


42.14 


42.28 


42.42 


804 


88 


42.56 


42.70 


42.84 


42.98 


43.12 


43.26 


43.40 


43.54 


812 


89 


43.68 


43.82 


43.96 


44.10 


44.24 


44.38 


44.52 


44.6a 


820 


40 


44.80 


44.94 


45.08 


45.22 


45.36 


45.50 


45.64 


45.78 
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.20 nSB DAT. [1/4 hour, 4 c. ; 1/8 hour, 8 c. ; 8/4 hour, 11 c] 15 c. FEB HOUX. 



Hours. 


Days. 


8 


1 


16 


2 


24 


8 


^2 


4 


40 


i 


48 


6 


«6 


. 7 


84 


8 


72 


9 


40 


10 


88 


11 


' 96 


12 


104 


13 


112 


14 


120 


15 


128 


16 


186 


17 


144 


18 


152 


19 


180 


20 


188 


21 


176 


22 


184 


23 


192 


24 


200 


25 


208 


26 


S16 


27 


S24 


28 


882 


29 


S40 


30 


S48 


81 


S56 


32 


864 


88 


272 


34 


880 


85 


888 


86 


896 


87 


804 


38 


812 


39 


820 


40 



Total. 



$1.20 
2.40 
3.60 
4.80 

6.00 
7.20 
8.4^ 
9.60 
10.80 

12.00 
13.20 
14.40 
15.60 
16.80 

18.00 
19.20 
20.40 
21.60 
22.80 

24.00 
25.20 
26.40 
27.60 
28.80 

30.00 
31.20 
32.40 
33.60 
34.80 

36.00 
37.20 
38.40 
39.60 
40.80 

42.00 
43.20 
44.40 
45.60 
46.80 

48.00 



1/8 



.15 
1.35 
2.55 
3.75 
4.95 

6.15 
7.35 
8.55 
9.75 
10.95 

12.15 
13.35 
14.55 
15.75 
16.95 

18.15 
19.35 
20.55 
21.75 
22.95 

24.15 
25.35 
26.55 
27.75 
28.95 

30.15 
31.35 
32.55 
33.75 
34.95 

36.15 
37.35 
38.55 
39.75 
40.95 

42.15 
43.35 
44.55 
45.75 
46.95 

48.15 



2/8 


8/8 


$0.30 


$0.45 


1.50 


1.65 


2.70 


2.85 


3.90 


4.05 


5.10 


5.25 


6.30 


6.45 


7.50 


7.65 


8.70 


8.85 


9.90 


10.05 


11.10 


11.25 


12.30 


12.45 


13.50 


13. 65 


14.70 


14.85 


15.90 


16.05 


17.10 


17.25 


18.30 


18.45 


19.50 


19.65 


20.70 


20.85 


21.90 


22.05 


23.10 


23.25 


24.30 


24.45 


25.50 


25.65 


26.70 


26.85 


27.90 


28.05 


29.10 


29.25 


30.30 


30.45 


31.50 


31.65 


32.70 


32.85 


33.90 


34.05 


35.10 


35.25 


36. 30 


36.45 


37.50 


37.65 


38. 70 


38.85 


o9. 9i7 


40.05 


41.10 


41.25 


42.30 


42.45 


43.50 


43.65 


44.70 


44.85 


45.90 


46.05 


47.10 


47.25 


48.30 


48.45 



4/8 



$0.60 
1.80 
3.00 
4.20 
5.40 

6.60 

7.80 

9.00 

10.20 

11.40 

12.60 
13.80 
15.00 
16.20 
17.40 

18.60 
19.80 
21.00 
22.20 
23.40 

24.60 
25.80 
27.00 
28.20 
29.40 

30.60 
31.80 
33.00 
34.20 
35.40 

36.60 
37.80 
39.00 
40.20 
41.40 

42.60 
43.80 
45.00 
46.20 
47.40 

48.60 



5/8 



$0.75 
1.95 
3.15 
4.35 
5.55 

6.75 

7.95 

9.15 

10.35 

11.55 

12.75 
13.95 
15.15 
16.35 
17.55 

18.75 
19.95 
21.15 
22.35 
23.55 

24.75 
25.95 
27.15 
28.35 
29.55 

30.75 
31.95 
33.15 
34.35 
35.55 

36.75 
37.95 
39.15 
40.35 
41.55 

42.75 
43. 95 
45.15 
46.35 
47.55 

48.75 



8/8 



$0.90 
2.10 
3.30 
4.50 
5.70 

6.90 

8.10 

9.30 

10.50 

11.70 

12.90 
14.10 
15.30 
16.50 
17.70 

18.90 
20.10 
21.30 
22.50 
23.70 

24.90 
26.10 
27.30 
28.50 
29.70 

30.90 
32.10 
33.30 
34.50 
35.70 

36.90 
38.10 
39.30 
40.50 
41.70 

42.90 
44.10 
45.30 
46.50 
47.70 

48.90 



7/8 



$1.05 
2.25 
3.45 
4.65 

5.85 

7.05 

8.25 

9.45 

10.65 

11.85 

13.05 
14.25 
15.45 
16.65 
17.85 

19.05 
20.25 
21.45 
22.65 
23.85 

25.05 
26.25 
27.45 
28.65 
29.85 

31.05 
32.25 
33.45 
34.65 
35.85 

37.05 
38.25 
39.45 
40.65 
41.85 

43.05 
44.25 
45.45 
46.65 
47.85 

49.05 



14 



$1.28 FEB DAT. [1/4 how, 4 c. ; 1/S homr, 8 c. ; 8/4 hour, 12 c] 16 c. FEB HOVB; 



Hours. 


Dajrs. 


8 


1 


16 


2 


24 


3 


32 


4 


40 


5 


48 


6 


56 


7 


64 


8 


72 


9 


80 


10 


88 


11 


96 


12 


i04 


13 


112 


14 


120 


15 


128 


16 


136 


17 


144 


18 


152 


19 


160 


20 


168 


21 


176 


22 


184 


23 


192 


24 


200 


25 


208 


26 


216 


27 


224 


28 


232 


29 


240 


30 


248 


31 


256 


32 


264 


33 


272 


34 


280 


35 


288 


36 


296 


37 


304 


38 


312 


39 


320 


40 



Total. 



$1.28 
2.56 
3.84 
5.12 

6.40 

7.68 

8.96 

10.24 

11.52 

12.80 
14.08 
15.36 
16.64 
17.92 

19.20 
20.48 
21.76 
23.04 
24.32 

25.60 
26.88 
28.16 
29.44 
30.72 

32.00 
33.28 
34.56 
35.84 
37.12 

38.40 
39.68 
40.96 
42.24 
43.52 

44.80 
46.08 
47.36 
48.64 
49.92 

51.20 



l/« 



$0.16 
1.44 
2.72 
4.00 

5.28 

6.56 

7.84 

9.12 

10.40 

11.68 

12.96 
14.24 
15.52 
16.80 
18.08 

19.36 
20.64 
21.92 
23.20 
24.48 

25.76 
27.04 
28.32 
29.60 
30.88 

32.16 
33.44 
34.72 
36.00 

37.28 

38.56 
39.84 
41.12 
42.40 
43.68 

44.96 
46.24 
47.52 
48.80 
50.08 

51.36 



2/8 


3/8 


$0.32 


$0.48 


1.60 


1.76 


2.88 


3.04 


4.16 


4.32 


5.44 


5.60 


6.72 


6.88 


8.00 


8.16 


9.28 


9.44 


10.56 


10.72 


11.84 


12.00 


13.12 


13.28 


14.40 


14.56 


15.68 


15.84 


16.96 


17.12 


18.24 


18.40 


19.52 


19.68 


20.80 


20.96 


22.08 


22.24 


23.36 


23.52 


24.64 


24.80 


25. 92 


26.08 


27.26 


27.36 


28.48 


28.64 


29.76 


29.92 


31.04 


31.20 


32.32 


32.48 


33.60 


33.76 


34.88 


35.04 


36.16 


36.32 


37.44 


37.60 


38.72 


38.88 


40.00 


40.16 


41.28 


41.44 


42.56 


42.72 


43.84 


44.00 


45: 12 


45.28 


46.40 


46.56 


47.68 


47.84 


48.96 


49.12 


50.24 


50.40 


51.52 


51.68 



4/8 



$0.64 
1.92 
3.20 
4.48 
5.76 

7.04 

8.32 

9.60 

10.88 

12.16 

13.44 
14.72 
16.00 

17.28 
18.56 

19.84 
21.12 
22.40 
23.68 
24.96 

26.24 
27.52 
28.80 
30.08 
31.36 

32.64 
33.92 
35.20 
36.48 
37.76 

39.04 
40.32 
41.60 
42.88 
44.16 

45.44 
46.72 
48.00 
49.28 
50.56 

51.84 



5/8 



$0.80 
2.08 
3.36 
4.64 
5.92 

7.20 

8.48 

9.76 

11.04 

12.32 

13.60 
14.88 
16.16 
17.44 
18.72 

20.00 
21.28 
22.56 
23.84 
25.12 

26.40 
27.68 
28.96 
30.24 
31.52 

32.80 
34.08 
35.36 
36.64 
37.92 

39.20 
40.48 
41.76 
43.04 
44.32 

45.60 
46.88 
48.16 
49.44 
50.72 

52.00 



6/S 



$0.96 
2.24 
3.52 
4.80 
6.08 

7.36 

8.64 

9.92 

11.20 

12.48 

13.76 
15.04 
16.32 
17.60 

18.88 

20.16 
21.44 
22.72 
24.00 
25.28 

26.56 
27.84 
29.12 
30.40 
31.68 

32.96 
34.24 
35.52 
36.80 
38.08 

39.36 
40.64 
41.92 
43.20 
44.48 

45.76 
47.04 
48.32 
49.60 
50.88 

52.16 



7/S- 



$1.12 
2.40 
3.68 
4.96 
6.24 

7.52 

8.80 

10.08 

11.36 

12.64 

13.92 
15.20 
16.48 
17.76 
19.04 

20.32 
21.60 
22.88 
24.16 
25.44 

26.72 
28.00 
29.28 
30.56 
31.84 

33.12 
34.40 
35.68 
36.96 
38.24 

39.52 
40.80 
42.08 
43.36 
44.64 

45.92 
47.20 
48.48 
49.76 
51.04 

52.32 



15 



$1.36 FEB DAT. [1/4 how, 4 c. ; 1/8 hour, 9 c. ; 3/4 honi, 13 c] 17 c. PEK HOtm. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 

• 


6/8 


6/8 


7/8 








10.17 


$0.34 


$0.51 


$0.68 


$0.85 


$1.02 


$1.19 


8 


1 


$1.36 


1.53 


1.70 


1.87 


2.04 


2.21 


2.38 


2.55 


16 


2 


2.72 


2.89 


3.06 


3.23 


3.40 


3.57 


3.74 


3.91 


24 


3 


4.08 


4.25 


4.42 


4.59 


4.76 


4.93 


5.10 


5.27 


32 


4 


5.44 


5.61 


5.78 


5.95 


6.12 


6.29 


6.46 


6.63 


40 


6 


6.80 


6.97 


7.14 


7.31 


7.48 


7.65 


7.82 


7.99 


48 


6 


8.16 


8.33 


8.50 


8.67 


8.84 


9.01 


9.18 


9.35 


66 


7 


9.52 


9.69 


9.86 


10.03 


10.20 


10.37 


10.54 


10.71 


64 


8 


10.88 


11.05 


11.22 


11.39 


11.56 


11.73 


11.90 


12.07 


72 


9 


12.24 


12.41 


12.58 


12.75 


12.92 


13.09 


13.26 


13.43 


80 


10 


13.60 


13.77 


13. 94 


14.11 


14.28 


14.45 


14.62 


14.79 


88 


11 


14.96 


15.13 


15.30 


15.47 


15.64 


15.81 


15.98 


16.15 


96 


12 


16.32 


16.49 


16.66 


16.83 


17.00 


17.17 


17.34 


17.51 


104 


13 


17.68 


17.85 


18.02 


18.19 


18.36 


18.53 


18.70 


18.87 


112 


14 


19.04 


19.21 


19.38 


19.55 


19.72 


19.89 


20.06 


20.23 


120 


16 


20.40 


20.57 


20.74 


20.91 


21.08 


21.25 


21.42 


21.59 


128 


16 


21.76 


21.93 


22.10 


22.27 


22.44 


22.61 


22.78 


22. 95 


136 


17 


23.12 


23.29 


23.46 


23.63 


23.80 


23.97 


24.14 


24.31 


144 


18 


24.48 


24.65 


24.82 


24.99 


25.16 


25.33 


25.50 


25.67 


162 


19 


25.84 


26.01 


26.18 


26.35 


26.52 


26.69 


26.86 


27.03 


160 


20 


27.20 


27.37 


27.54 


27.71 


27.88 


28.05 


28.22 


28.39 


168 


21 


28.56 


28.73 


28.90 


29.07 


29.24 


29.41 


29.58 


29.75 


176 


22 


29.92 


30.09 


30.26 


30.43 


30.60 


30.77 


30.94 


31.11 


184 


23 


31.28 


31.45 


31.62 


31.79 


31. 96 


32.13 


32.30 


32.47 


192 


24 


32.64 


32.81 


32.98 


33.15 


33.32 


33.49 


33.66 


33.83 


200 


26 


34.00 


34.17 


34.34 


34.51 


34.68 


34.85 


35.02 


35.19 


208 


26 


35.36 


35.53 


35.70 


35.87 


36.04 


36.21 


36.38 


36.55 


216 


27 


36.72 


36.89 


37.06 


37.23 


37.40 


37.57 


37.74 


37.91 


224 


28 


38.08 


38.25 


38.42 


38.59 


38.76 


38.93 


39.10 


39.27 


232 


29 


39.44 


39.61 


39.78 


39.95 


40.12 


40.29 


40.46 


40.63 


240 


30 


40.80 


40.97 


41.14 


41.31 


41.48 


41.65 


41. 82 


41.99 


248 


31 


42.16 


42.33 


42.50 


42.67 


42.84 


48.01 


43.18 


43.35 


266 


32 


43.52 


43.69 


43.86 


44.03 


44.20 


44.37 


44.54 


44.71 


264 


33 


44.88 


45.05 


45.22 


45.39 


45.56 


45.73 


45.90 


46.07 


272 


34 


46.24 


46.41 


46.58 


46.75 


46.92 


47.09 


47.26 


47.43 


280 


36 


47.60 


47.77 


47.94 


48.11 


48.28 


48.45 


48.62 


48.79 


288 


36 


48.96 


49.13 


49.30 


49.47 


49.64 


49.81 


49.98 


50.15 


296 


37 


50.32 


50.49 


50.66 


50.83 


51.00 


51.17 


51.34 


51.51 


304 


38 


51.68 


51.85 


52.02 


52.19 


52.36 


52.53 


52.70 


52.87 


812 


39 


53.04 


53.21 


53.38 


53.55 


53.72 


53.89 


54.06 


54.23 


820 


40 


54.40 


54.57 


54.74 


54.91 


55.08 


55.25 


55.42 


55.59 
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91.44 FEB DAT. [1/4 hoai, 8 c. ; 1/2 how, 9 c. ; 8/4 how, 14 c] 18 c. PBB HOTTB. 



Sours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


' 6/8 
$0.90 


6/8 


7/8 








10.18 


$0.36 


$0.54 


$0.72 


$1.08 


$1.26 


8 


1 


11.44 


1.62 


1.80 


1.98 


2.16 


2.34 


2.52 


2.70 


le 


2 


2.88 


3.06 


3.24 


3.42 


3.60 


3.78 


3.96 


4.14 


24 


3 


4.32 


4.50 


4.68 


4.86 


5.04 


5.22 


5.40 


5.58 


32 


4 


5.70 


5.94 


6.12 


6.30 


6.48 


6.66 


6.84 


7.02 


40 


6 


7.20 


7.38 


7.56 


7.74 


7.92 


8.10 


8.28 


8.46 


48 


6 


8.64 


8.82 


9.00 


9.18 


9.36 


9.54 


9.72 


9.90 


^6 


7 


10.08 


10.26 


10.44 


10.62 


10.80 


10.98 


11.16 


11.34 


«4 


8 


11. 52 


11.70 


11.88 


12.06 


12.24 


12.42 


12.60 


12.78 


72 


9 


12.96 


13.14 


13.32 


13.50 


13.68 


13.86 


14.04 


14.22 


80 


10 


14.40 


14.58 


14.76 


14.94 


15.12 


15.30 


15.48 


15.66 


88 


11 


15.84 


16.02 


16.20 


16.38 


16.56 


16.74 


16.92 


17.10 


96 


12 


17.28 


17.46 


17.64 


17.82 


18.00 


18.18 


18.36 


18.54 


104 


13 


18.72 


18.90 


19.08 


19.26 


19.44 


19.62 


19.80 


19.98 


112 


14 


20.16 


20.34 


20.52 


20.70 


20.88 


21.06 


21.24 


21.42 


120 


16 


21.60 


21.78 


21.96 


22.14 


22.32 


22.50 


22.68 


22.86 


128 


16 


23.04 


23.22 


23.40 


23.58 


23.76 


23.94 


24.12 


24.30 


136 


17 


24. 4S 


24.66 


24.84 


25.02 


25.20 


25.38 


25.56 


25.74 


144 


18 


25.92 


26. 10 


26.28 


26.46 


26.64 


26.82 


27.00 


27.18 


162 


19 


27.36 


27.54 


27.72 


27.90 


28.08 


28.26 


28.44 


28.62 


160 


20 


28.80 


28.98 


29.16 


29.34 


29.52 


29.70 


29.88 


30.06 


168 


21 


30.24 


30.42 


30.60 


30.78 


30.96 


31.14 


31.32 


31.50 


176 


22 


31.68 


31.86 


32.04 


32.22 


32.40 


32.58 


32.76 


32.94 


184 


28 


33.12 


33.30 


33.48 


33.66 


33.84 


34.02 


34.20 


34.38 


192 


24 


34.56 


34.74 


34.92 


35.10 


35.28 


35.46 


35.64 


35.82 


200 


26 


36.00 


36.18 


36.36 


36.54 


36.72 


36.90 


37.08 


37.26 


1308 


26 


37.44 


37.62 


37.80 


37.98 


38.16 


38.34 


38.52 


38.70 


216 


27 


38.88 


39.06 


39.24 


39.42 


39.60 


39.78 


39.96 


40.14 


224 


28 


40.32 


40.50 


40.68 


40.86 


41.04 


41.22 


41.40 


41.58 


^32 


29 


41.76 


41.94 


42.12 


42.30 


42.48 


42.66 


42.84 


43.02 


240 


80 


43.20 


43.38 


43.56 


43.74 


43.92 


44.10 


44.28 


44.46 


248 


31 


44.64 


44.82 


45.00 


45. 1« 


45.36 


45.54 


45.72 


45.90 


266 


32 


46.08 


46.26 


46.44 


46.62 


46.80 


46.98 


47.16 


47.34 


264 


33 


47.52 


47.70 


47.88 


48.06 


48.24 


48.42 


48.60 


48.78 


272 


34 


48.96 


49.14 


49.32 


49.50 


49.68 


49.86 


50.04 


50.22 


280 


36 


50.40 


50.58 


50.76 


50.94 


51.12 


51.30 


51.48 


51.66 


288 


36 


51.84 


52.02 


52.20 


52.38 


52.56 


52.74 


52.92 


53.10 


296 


37 


53.28 


53.46 


53.64 


53.82 


54.00 


54.18 


54.36 


54.54 


804 


38 


54.72 


54.90 


55.08 


55.26 


55.44 


55.62 


55.80 


55.98 


312 


39 


56.16 


56.34 


56.52 


56.70 


56. 88 


57.06 


57.24 


57.42 


820 


40 


57.60 


57.78 


57.96 


58.14 


58.32 


58.50 


58.68 


58.86 



17 



91.S8 PEB DAT. [1/4 boni, « e. ; 1/2 hoar, 10 c. ; 8/4 howi, 14 c] 19 c. rSBL HOVR. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


6/8 


6/8 


7/8 








$0.19 


$0.38 


$0.57 


$0.76 


$0.95 


$1.14 


$1.33 


8 


1 


$1.52 


1.71 


1.90 


2.09 


2.28 


2.47 


2.66 


2.85 


16 


8 


3.04 


3.23 


3.42 


3.61 


3.80 


3.99 


4.18 


4.37 


S4 


8 


4.56 


4.75 


4.94 


5.13 


5.32 


5.51 


5.70 


5.89 


82 


4 


6.08 


6.27 


6.46 


6.65 


6.84 


7.03 


7.22 


7.41 


40 


5 


7.60 


7.79 


7.98 


8.17 


8.36 


8.55 


8.74 


8.93 


48 


6 


9.12 


9.31 


9.50 


9.69 


9.88 


10.07 


10.26 


10.45 


M 


7 


10.64 


10.83 


11.02 


11.21 


11.40 


11.59 


11.78 


11.97 


M 


8 


12.16 


12.35 


12.54 


12.73 


12.92 


13.11 


13.30 


13.49 


72 


9 


13.68 


13.87 


14.06 


14.25 


14.44 


14.63 


14.82 


15.01 


80 


10 


15.20 


15.39 


15.58 


15.77 


15.96 


16.15 


16.34 


16.53 


86 


11 


16.72 


16.91 


17.10 


17.29 


17.48 


17.67 


17.86 


18.05 


96 


12 


18.24 


18.43 


18.62 


18.81 


19.00 


19.19 


19.38 


19.57 


104 


13 


19.76 


19.95 


20.14 


20.33 


20.52 


20.71 


20.90 


21.09 


112 


14 


21.28 


21.47 


21.66 


21.85 


22.04 


22.23 


22.42 


22.61 


120 


16 


22.80 


22.99 


23.18 


23.37 


23.56 


23.75 


23.94 


24.13 


128 


16 


24.32 


24.51 


24.70 


24.89 


25. 08 


25.27 


25.46 


25.65 


136 


17 


25.84 


26.03 


26.22 


26.41 


26.60 


26.79 


26.98 


27.17 


144 


18 


27.36 


27.55 


27.74 


27.93 


28.12 


28.31 


28.50 


28.69 


152 


19 


28.88 


29.07 


29.26 


29.45 


29.64 


29.83 


30.02 


30.21 


160 


20 


30.40 


30.59 


30.78 


30.97 


31.16 


31.35 


31.54 


31.73 


168 


21 


31.92 


32.11 


32.30 


32.49 


32.68 


32.87 


33.06 


33.25 


176 


22 


33.44 


33.63 


33.82 


34.01 


34.20 


34.39 


34.58 


34.77 


184 


23 


34.96 


35.15 


35.34 


35.53 


35.72 


35.91 


36.10 


36.29 


192 


24 


36.48 


36.67 


36.86 


37.05 


37.24 


37.43 


37.62 


37.81 


200 


25 


38.00 


38.19 


38.38 


38.57 


38.76 


38.95 


39.14 


39.33 


206 


26 


39.52 


39.71 


39.90 


40.09 


40.28 


40.47 


40.66 


4^.85 


216 


27 


41.04 


41.23 


41.42 


41.61 


41.80 


41.99 


42.18 


42.37 


894 


28 


42.56 


42.75 


4194 


43.13 


43.32 


43.51 


43.70 


43^.89 


882 


29 


44. 08 


44.27 


44.46 


44.65 


44.84 


45.03 


45.22 


45.41 


240 


30 


45.60 


45.79 


45.98 


46.17 


46.36 


46.55 


46.74 


46.93 


848 


31 


47.12 


47.31 


47.50 


47.69 


47.88 


48.07 


48.26 


48.45 


886 


88 


48.64 


48.83 


49.02 


49.21 


49.40 


49.59 


49.78 


49.97 


864 


88 


50.16 


50.35 


50.54 


50.73 


50.92 


61-11 


51.30 


51.49 


872 


84 


51.68 


5L87 


52.06 


52.25 


5^44 


62.63 


52.82 


53.01 


280 


35 


53.20 


53.39 


53.58 


53.77 


53.96 


64.15 


54.34 


54.53 


888 


36 


54.72 


54.91 


55.10 


55.29 


55.48 


65.67 


55.86 


56.05 


896 


87 


56.24 


56.43 


56.62 


56.81 


57.00 


57.19 


57.38 


57.57 


804 


38 


57.76 


57,95 


58.14 


58.33 


58.52 


68.71 


58.90 


59.09 


812 


89 


59.28 


69.47 


59.66 


59.85 


60.04 


60.23 


60.42 


60.61 


820 


40 


60.80 


60.99 


61.18 


61.37 


61.56 


61.75 


61.94 


62.13 



92701—13- 
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$1.60 PBS DAT. [1/4 honi, 6 o. ; 1/8 hour, 10 c. ; 8/4 hour, U c] SO c. PKK EOV&. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


8/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








$0.20 


$0.40 


$0.60 


$0.80 


$1.00 


$1.20 


$1.40 


8 


1 


11.60 


1.80 


2.00 


2.20 


2.40 


2.60 


2.80 


3.00 


16 


2 


3.20 


3.40 


3.60 


3.80 


4.00 


4.20 


4.40 


4.60 


24 


3 


4.80 


5.00 


5.20 


5.40 


5.60 


5.80 


6.00 


6.20 


82 


4 


6.40 


6.60 


6.80 


7.00 


7.20 


7.40 


7.60 


7.80 


40 


5 


8.00 


8.20 


8.40 


8.60 


8.80 


9.00 


9.20 


9.40 


48 


6 


9.60 


9.80 


10.00 


10.20 


10.40 


10.60 


10.80 


11.00 


86 


7 


11.20 


11.40 


11.60 


11.80 


12.00 


12.20 


12.40 


12.60 


04 


8 


12.80 


13.00 


13.20 


13.40 


13.60 


13.80 


14.00 


14.20 


72 


9 


14.40 


14.60 


14.80 


15.00 


15.20 


15.40 


15.60 


15.80 


80 


10 


16.00 


16.20 


16.40 


16.60 


16.80 


17.00 


17.20 


17.40 


88 


11 


17.60 


17.80 


18.00 


18.20 


18.40 


18.60 


18.80 


19.00 


96 


12 


19.20 


19.40 


19.60 


19.80 


20.00 


20.20 


20.40 


20.60 


104 


18 


20.80 


21.00 


21.20 


21.40 


21.60 


21.80 


22.00 


22.20 


112 


14 


22.40 


22.60 


22.80 


23.00 


23.20 


23.40 


23.60 


23.80 


120 


15 


24.00 


24.20 


24.40 


24.60 


24.80 


25.00 


25.20 


25.40 


128 


16 


25.60 


25.80 


26.00 


26.20 


26.40 


26.60 


26.80 


27.00 


136 


17 


27.20 


27.40 


27.60 


27.80 


28.00 


28.20 


28.40 


28.60 


144 


18 


28.80 


29.00 


29.20 


29.40 


29.60 


29.80 


30.00 


30.20 


182 


19 


30.40 


80.60 


30.80 


31.00 


31.20 


31.40 


31.60 


31.80 


160 


20 


32.00 


32.20 


32.40 


32. 60 


32.80 


33.00 


33.20 


33.40 


168 


21 


33.60 


33.80 


34.00 


34.20 


34.40 


34.60 


34.80 


35.00 


176 


22 


35.20 


35.40 


35.60 


35.80 


36.00 


36.20 


36.40 


36.60 


184 


23 


36.80 


37.00 


37.20 


37.40 


37.60 


37.80 


38.00 


38.20 


192 


24 


38.40 


38.60 


38.80 


39.00 


39.20 


39.40 


39.60 


39.80 


200 


25 


40.00 


40.20 


40.40 


40.60 


40.80 


41.00 


41.20 


41.40 


208 


26 


41.60 


41.80 


42.00 


42.20 


42.40 


42.60 


42.80 


. 43.00 


216 


27 


43.20 


43.40 


43.60 


43.. 80 


44.00 


44.20 


44.40 


44.60 


224 


28 


44.80 


45.00 


45.20 


45.40 


45.60 


45. 80 


46.00 


46.20 


232 


29 


46.40 


46.60 


46.80 


47.00 


47.20 


47.40 


47.60 


47.80 


240 


30 


48.00 


48.20 


48.40 


48.60 


48.80 


49.00 


49.20 


49.40 


248 


ai 


49.60 


49.80 


50.00 


50.20 


50.40 


50.60 


50.80 


51.00 


286 


32 


51.20 


51.40 


51.60 


51.80 


52.00 


52.20 


52.40 


52.60 


264 


33 


52.80 


53.00 


53.20 


53.40 


53.60 


53.80 


54.00 


54.20 


272 


34 


54.40 


54.60 


54.80 


55.00 


55.20 


55.40 


55.60 


55.80 


280 


35 


56.00 


56.20 


56.40 


56.60 


56.80 


57.00 


57.20 


57.40 


288 


36 


57.60 


57.80 


58.00 


58.20 


58.40 


58.60 


58.80 


59.00 


AAA 

S5VD 


37 


59.20 


59.40 


59.60 


59.80 


60.00 


60.20 


60.40 


60.60 


304 


88 


60.80 


61.00 


61.20 


61.40 


61.60 


61.80 


62.00 


62.20 


812 


39 


62.40 


62.60 


62.80 


63.00 


63.20 


63.40 


63.60 


63.80 


320 


40 


64.00 


64.20 


64.40 


64.60 


64.80 


65.00 


65.20 


65.40 
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$i.eg PBB DAT. [1/4 hour, 5 o. ; 1/2 honr, 11 c. ; S/4 honr, 16 c] 21 e. PS& HOmt. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 
$0.21 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 






$0.42 


$0.63 


$0.84 


$1.05 


$1.26 


$1.47 


8 


1 


11.68 


1.89 


2.10 


2.31 


2.52 


2.73 


2.94 


3.15 


16 


2 


3.36 


3.57 


3.78 


3.99 


4.20 


4.41 


4.62 


4.83 


84 


3 


5.04 


5.25 


5.46 


5.67 


5.88 


6.09 


6.30 


6.51 


88 


4 


6.72 


6.93 


7.14 


7.35 


7.56 


7.77 


7.98 


8.19 


40 


6 


8.40 


8.61 


8.82 


9.03 


9.24 


9.45 


9.66 


9.87 


48 


6 


10.08 


10.29 


10.50 


10.71 


10.92 


11.13 


11.34 


11.55 


66 


7 


11.76 


11.97 


12.18 


12.39 


12.60 


12.81 


13.02 


13.23 


64 


8 


13.44 


13.65 


13.86 


14.07 


14.28 


14.49 


14.70 


14.91 


72 


9 


15.12 


15.33 


15.54 


15.75 


15.96 


16.17 


16.38 


16.59 


80 


10 


16.80 


17.01 


17.22 


17.43 


17.64 


17.85 


18.06 


18.27 


88 


11 


18.48 


18.69 


18.90 


19.11 


19.32 


19.53 


19.74 


19.95 


96 


12 


20.16 


20.37 


20.58 


20.79 


21.00 


21.21 


21.42 


21.63 


104 


13 


21.84 


22.05 


22.26 


22.47 


22.68 


22.89 


23.10 


23.31 


112 


14 


23.52 


23.73 


23.94 


24.15 


24.36 


24.57 


24.78 


24.99 


12Q 


15 


25.20 


25.41 


25.62 


25.83 


26.04 


26.25 


26.46 


26.67 


128 


16 


26.88 


27.09 


27.30 


27.51 


27.72 


27.93 


28.14 


28.35 


136 


17 


28.56 


28.77 


28.98 


29.19 


29.40 


29.61 


29.82 


31.03 


144 


18 


30.24 


30.45 


30.66 


30.87 


31.08 


31.29 


31.50 


31.71 


1«2 


19 


31.92 


32.13 


32.34 


32.55 


32.76 


32.97 


33.18 


33.39 


160 


20 


33.60 


33.81 


34.02 


34.23 


34.44 


34.65 


34.86 


35.07 


168 


21 


35.28 


35.49 


35.70 


35.91 


36.12 


36.33 


36.54 


36.75 


176 


22 


36.96 


37.17 


37.38 


37.59 


37.80 


38.01 


38.22 


38.43 


184 


28 


38.64 


38.85 


39.06 


39.27 


39.48 


39.69 


39.90 


40.11 


192 


24 


40.32 


40.53 


40.74 


40.95 


41.16 


41.37 


41.58 


41.79 


200 


25 


42.00 


42.21 


42.42 


42.63 


42.84 


43.05 


43.26 


43.47 


208 


26 


43.68 


43.89 


44.10 


44.31 


44.52 


44.73 


44.94 


45.15 


216 


27 


45.36 


45.57 


45.78 


45.99 


46.20 


46.41 


46.62 


46.83 


224 


28 


47.04 


47.25 


47.46 


47.67 


47.88 


48.09 


48.30 


48.51 


282 


29 


48.72 


48.93 


49.14 


49.35 


49.56 


49.77 


49.98 


50.19 


240 


30 


50.40 


50.61 


50.82 


51.03 


51.24 


51.45 


51.66 


51.87 


248 


31 


52.08 


52.29 


52.50 


52.71 


52.92 


53.13 


53.34 


53.55 


266 


32 


53.76 


53.97 


54.18 


54.39 


54.60 


54.81 


55.02 


55.23 


264 


88 


55.44 


55.65 


55.86 


56.07 


56.28 


56.49 


56.70 


56.91 


272 


34 


57.12 


57.33 


57.54 


57.75 


57.96 


58.17 


58.38 


58.59 


280 


85 


58.80 


59.01 


59.22 


59.43 


59.64 


59.85 


60.06 


60.27 


288 


86 


60.48 


60.69 


60.90 


61.11 


61.32 


61.53 


61.74 


61.95 


AAA 

S5VD 


37 


62.16 


62.37 


62.58 


62.79 


63.00 


63.21 


63.42 


63.63 


804 


38 


63.84 


64.05 


64.26 


64.47 


64.68 


64.89 


65.10 


65.31 


812 


39 


65.52 


65.73 


65.94 


66.15 


66.36 


66.57 


66.78 


66.99 


820 


40 


67.20 


67.41 


67.62 


67.83 


68.04 


68.25 


68.46 


68.67 
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tl.76 FBB DAT. [1/4 hoar, 6 e. ; 1/2 hoar, U c. : 8/4 boor, 17 c] 28 c. FIR HOim. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


8/8 


4/8 


6« 

$1.10 


6/8 


7/8 








10.22 


. 

10.44 


$0.66 


10.88 


$1.32 


$L54 


8 


1 


$1.76 


1.98 


2.20 


2.42 


2.64 


2.86 


3.08 


3.30 


18 


8 


3.52 


3.74 


3.96 


4.18 


4.40 


4.62 


4.84 


5.06 


84 


8 


5.28 


5.50 


5.72 


5.94 


6.16 


6.38 


6.60 


6.82 


82 


4 


7.04 


7.26 


7.48 


7.70 


7.92 


8.14 


8.36 


8.58 


40 


5 


8.80 


9.02 


9.24 


9.46 


9.68 


9.90 


10.12 


10.34 


48 


6 


10.56 


10.78 


11.00 


11.22 


11.44 


11.66 


11.88 


12.10 


56 


7 


12.32 


12.54 


12.76 


12.98 


13.20 


13.42 


13.64 


13.86 


84 


8 


14.08 


14.30 


14.52 


14.74 


14.96 


15.18 


15.40 


15.62 


78 


9 


15.84 


16.06 


16.28 


16.50 


16.72 


16.94 


17.16 


17.38 


80 


10 


17.60 


17.82 


18.04 


18.26 


18.48 


18.70 


18.92 


19.14 


88 


11 


19.36 


19.58 


19.80 


20.02 


20.24 


20.46 


20.68 


20.90 


96 


12 


21.12 


21.34 


21.56 


21.78 


22.00 


22.22 


22.44 


22.66 


184 


18 


22.88 


23.10 


23.32 


23.54 


23.76 


23.98 


24.20 


24.42 


112 


14 


24.64 


24.86 


25.08 


25.30 


25.52 


25.74 


25.96 


26.18 


180 


15 


26.40 


26.62 


26.84 


27.06 


27.28 


27.50 


27.72 


27.94 


188 


16 


28.16 


28.38 


28.60 


28.82 


29.04 


29.26 


29.48 


29.70 


186 


17 


29.92 


30.14 


30.36 


30.58 


30.80 


31.02 


31.24 


31.46 


144 


18 


31.68 


31.90 


32.12 


32.34 


32.56 


32.78 


33.00 


33.22 


152 


19 


33.44 


33.66 


33.88 


34.10 


34.32 


34.54 


34.76 


34.98 


160 


20 


35.20 


35.42 


35.64 


ov. oO 


36.08 


36.' 30 


36.52 


36.74 


168 


21 


36.96 


37.18 


37.40 


37.62 


37.84 


38.06 


38.28 


38.50 


176 


22 


38.72 


38.94 


39.16 


39.38 


39.60 


39.82 


40.04 


40.26 


184 


28 


40.48 


40.70 


40.92 


41.14 


41.36 


41.58 


41.80 


42.02 


192 


24 


42.24 


42.46 


42.68 


42.90 


43.12 


43.34 


43.56 


43.78 


980 


25 


44.00 


44.22 


44.44 


44.66 


44.88 


45.10 


45.32 


45.54 


908 


26 


45.76 


45.98 


46.20 


46.42 


46.64 


46.86 


47.08 


47.30 


916 


27 


47.52 


47.74 


47.96 


48.18 


48.40 


48.62 


48.84 


49.06 


994 


28 


49.28 


49.50 


49.72 


49.94 


50.16 


50.38 


50.60 


50.82 


982 


28 


51.04 


51.26 


51.48 


51.70 


51.92 


52.14 


52.36 


52.58 


840 


80 


52.80 


53.02 


53.24 


53.46 


53.68 


53.90 


54.12 


54.34 


948 


81 


54.56 


54.78 


55.00 


55.22 


55.44 


55.66 


55.88 


56.10 


956 


89 


56.32 


56.54 


56.76 


56.98 


57.20 


57.42 


57.64 


57.86 


964 


38 


58.08 


58.30 


58.52 


58.74 


Oo. aft 


59.18 


59.40 


59.62 


972 


84 


59.84 


60.06 


60.28 


60.50 


60.72 


60.94 


61.16 


61.38 


980 


85 


61.60 


61.82 


62.04 


62.26 


62.48 


62.70 


62.92 


63.14 


988 


86 


63.36 


63.58 


63.80 


64.02 


64.24 


64.46 


64.68 


64.90 


996 


87 


65.12 


65.34 


65.56 


65.78 


66.00 


66.22 


66.44 


66. 66 


804 


38 


66.88 


67.10 


67.32 


67.54 


67.76 


67.98 


68.20 


68.42 


812 


89 


68.64 


68.86 


69.08 


69.30 


69.52 


69.74 


69.96 


70.18 


880 


40 


70.40 


70.62 


70.84 


71.06 


71.28 


71.50 


71.72 


71.94 
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$1.S4 FEB DAT. [1/4 honi, 6 c. ; 1/2 hoar, 12 c. ; 8/4 hour, 17 o.] 23 c. PBB HOtJB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 
$0.46 


8/8 


4/8 


6/8 


6/8 


7/8 








$0.23 


$0.69 


$0.92 


$1.15 


$1.38 


$1.61 


8 


1 


$1.84 


2.07 


2.30 


2.53 


2.76 


2.99 


3.22 


3.45 


16 


2 


3.68 


3.91 


4.14 


4.37 


4.60 


4.83 


5.06 


5.29 


34 


8 


5.52 


5.75 


5.98 


6.21 


6.44 


6.67 


6.90 


7.13 


32 


4 


7.36 


7.59 


7.82 


8.05 


8.28 


8.51 


8.74. 


8.97 


40 


6 


9.20 


9.43 


9.66 


9.89 


10.12 


10.35 


10.58 


10.81 


48 


6 


11.04 


11.27 


11.50 


11.73 


11.96 


12.19 


12.42 


12.65 


56 


7 


12.88 


13.11 


13.34 


13.57 


13.80 


14.03 


14.26 


14.49 


64 


8 


li.72 


14. 95 


15.18 


15.41 


15.64 


15.87 


16.10 


16.33 


72 


9 


•16;56 


16.79 


17.02 


17.25 


17.48 


17.71 


17.94 


18.17 


80 


10 


18.40 


18.63 


18.86 


19.09 


19.32 


19.55 


19.78 


20.01 


88 


11 


20.24 


20.47 


20.70 


20.93 


21.16 


21.39 


21.62 


21.85 


96 


12 


22.08 


22.31 


22.54 


22.77 


23.00 


23.23 


23.46 


23.69 


104 


18 


23.92 


24.15 


24.38 


24.61 


24.84 


25.07 


25.30 


25.63 


112 


14 


25.76 


25.99 


26.22 


26.45 


26.68 


26.91 


27.14 


27.37 


120 


16 


27.60 


27.83 


28.06 


28.29 


28.52 


28.75 


28.98 


29.21 


128 


16 


29.44 


29.67 


29.90 


30.13 


30.36 


30.59 


30.82 


31.05 


136 


17 


31.28 


31.51 


31.74 


31.97 


32.20 


32.43 


32.66 


32.89 


144 


18 


33.12 


33.35 


33.58 


33.81 


34.04 


34.27 


34.50 


34.73 


162 


19 


34.96 


35.19 


35.42 


35.65 


35.88 


36.11 


36.34 


36.57 


160 


20 


36.80 


37.03 


37.26 


37.49 


37.72 


37.95 


38.18 


38.41 


168 


21 


38.64 


38.87 


39.10 


39.33 


39.56 


39.79 


40.02 


40.25 


176 


22 


40.48 


40.71 


40.94 


41.17 


41.40 


41. 63 


41.86 


42.09 


184 


28 


42.32 


42.55 


42.78 


43.01 


43.24 


43.47 


43.70 


43.93 


192 


24 


44.16 


44.39 


44.62 


44.85 


45.08 


45.31 


45.54 


45.77 


200 


26 


46.00 


46.23 


46.46 


46.69 


46.92 


47.15 


47.38 


47.61 


208 


26 


47.84 


48.07 


48.30 


48.53 


48.76 


48.99 


49. 22 


49.45 


216 


27 


49.68 


49.91 


50.14 


50.37 


50.60 


50.83 


51.06 


51.29 


224 


28 


51.52 


51.75 


51.98 


52.21 


52.44 


62.67 


52.90 


53.13 


232 


29 


53.36 


53.59 


53.82 


54.05 


54.28 


54.51 


54.74 


54.97 


240 


30 


55.20 


55.43 


55.66 


55.89 


56.12 


56.35 


56.58 


56.81 


248 


31 


57.04 


57.27 


57.50 


57.73 


57.96 


58.19 


58.42 


68.65 


266 


32 


58.88 


59.11 


59.34 


59.57 


59.80 


60.03 


60.26 


60.49 


264 


33 


60.72 


60.95 


61.18 


61.41 


61.64 


61.87 


62.10 


62.33 


272 


34 


62.56 


62.79 


63.02 


63.25 


63.48 


63.71 


63.94 


64.17 


280 


36 


64.40 


64.63 


64.86 


65.09 


65.32 


65.55 


65.78 


66.01 


288 


36 


66.24 


66.47 


66.70 


66.93 


67.16 


67.39 


67.62 


67.85 


296 

• 


37 


68.08 


68.31 


68.54 


68.77 


69.00 


69.23 


69.46 


69.69 


304 


38 


69.92 


70.15 


70.38 


70.61 


70.84 


71.07 


71.30 


71.53 


312 


39 


71.76 


71.99 


72.22 


72 Ab 


72.68 


72.91 


73.14 


73.37 


820 


40 


73.60 


73.83 


74.06 


74.29 


74.52 


74.75 


74.98 


75.21 



22 



•1.98 PER DAT. [1/4 bonr, 6 c.; 1/S hour, 12 c. ; 8/4 how, U c] 24 c. PEB HOTO. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


6/8 


6/8 


7/8 








10.24 


$0.48 


10.72 


$0.96 


$1.20 


$1.44 


$1.68 


8 


1 


$1.92 


2.16 


2.40 


2.64 


2.88 


3.12 


3.36 


3.60 


16 


2 


3.84 


4.08 


4.32 


4.56 


4.80 


5.04 


5.28 


5.52 


24 


3 


5.76 


6.00 


6.24 


6.48 


6.72 


6.96 


7.20 


7.44 


32 


4 


7.68 


7.92 


8.16 


8.40 


8.64 


8.88 


9.12 


9.36 


40 


6 


9.60 


9.84 


10.08 


10.32 


10.56 


10.80 


11.04 


11.28 


48 


6 


11.52 


11.76 


12.00 


12.24 


12.48 


12.72 


12.96 


13.20 


66 


7 


13.44 


13.68 


13.92 


14.16 


14.40 


14.64 


14.88 


15.12 


64 


8 


15.36 


15.60 


15.84 


16.08 


16.32 


16.56 


16.80 


17.04 


72 


9 


17. 28 


17.52 


17.76 


18.00 


18. 24 


18.48- 


18.72 


18.96 


80 


10 


19.20 


19.44 


19.68 


19.92 


20.16 


20.40 


20.64 


20.88 


88 


11 


21.12 


21.36 


21.60 


21.84 


22.08 


22.32 


22.56 


22.80 


96 


12 


23.04 


23.28 


23.52 


23.76 


24.00 


24.24 


24.48 


24.72 


104 


13 


24.96 


25.20 


25.44 


25.68 


25.92 


26.16 


26.40 


26.64 


112 


14 


26.88 


27.12 


27.36 


27.60 


27.84 


28.08 


28.32 


28.56 


120 


16 


28.80 


29.04 


29. 28 


29.52 


29.76 


30.00 


30.24 


30.48 


128 


16 


30.72 


30.96 


31.20 


31.44 


31.68 


31.92 


32.16 


32.40 


136 


17 


32.64 


32.88 


33.12 


33.36 


33.60 


33.84 


34.08 


34.32 


144 


18 


34.56 


34.80 


35.04 


35.28 


35.52 


35.76 


36.00 


36.24 


162 


19 


36.48 


36.72 


36.96 


37.20 


37.44 


37.68 


37.92 


38.16 


160 


20 


38.40 


38.64 


38.88 


39.12 


39.36 


39.60 


39.84 


40.08 


168 


21 


40.32 


40.56 


40.80 


41.04 


41.28 


41.52 


41.76 


42.00 


176 


22 


42.24 


42.48 


42.72 


42.96 


43.20 


43.44 


43.68 


43.92 


184 


23 


44.16 


44.40 


44.64 


44.88 


45.12 


45.36 


45.60 


45.84 


192 


24 


46.08 


46.32 


46.56 


46.80 


47.04 


47.28 


47.52 


47.76 


200 


26 


48.00 


48.24 


48.48 


48.72 


48.96 


49.20 


49.44 


49.68 


208 


26 


49.92 


50.16 


50.40 


50.64 


50.88 


51.12 


51.36 


51.60 


216 


27 


51.84 


52.08 


52.32 


52.56 


52.80 


53.04 


53.28 


53.52 


224 


28 


53.76 


54.00 


54.24 


54.48 


54.72 


54.96 


55.20 


55.44 


232 


29 


55.68 


55.92 


56.16 


56.40 


56.64 


56.88 


57.12 


57.36 


240 


30 


57.60 


57.84 


58.08 


58.32 


58. 56 


58.80 


59.04 


59.28 


248 


31 


59.52 


59.76 


60.00 


60.24 


60.48 


60.72 


60.96 


61.20 


266 


32 


61.44 


61.68 


61.92 


62.16 


62.40 


62.64 


62.88 


63.12 


264 


33 


63.36 


63.60 


63.84 


64.08 


64.32 


64.56 


64.80 


65.04 


272 


34 


65.28 


65.52 


65.76 


66.00 


66.24 


66.48 


66.72 


66.96 


280 


36 


67.20 


67.44 


67.68 


67.92 


68.16 


68. 40 


68.64 


68.88 


288 


36 


69.12 


69.36 


69.60 


69.84 


70.08 


70.32 


70.56 


70.80 


296 


37 


71.04 


71.28 


71.52 


71.76 


72.00 


72.24 


72.48 


72.72 


304 


38 


72.96 


73.20 


73.44 


73.68 


73.92 


74.16 


74.40 


74.64 


312 


39 


74.88 


75.12 


75.36 


75.60 


75.84 


76.08 


76.32 


76.56 


320 


40 


76. 80 


77.04 


77.28 


77.52 


77.76 


78.00 


78.24 


78.48 



23 



^M 



DAT. [1/4 hour, 6 c. ; 1/8 hour, 13 c. ; 8/4hoar, 19 c] 25 c, PSBHOT7R. 



8 

16 i 
24 I 
32 

40 
48 
56 
64 
72 

80 



96 
104 
112 

120 
128 
186 
144 
152 

160 
168 
176 
184 
192 

200 
208 
216 
224 
232 

240 
248 
256 
264 
272 

280 
288 
896 
304 
312 

820 



Days. 


Total. 


1 


$2.00 


2 


4.00 


8 


6.00 


4 


8.00 


5 


10.00 


6 


12.00 


7 


14.00 


8 


16.00 


9 


18.-00 


10 


20.00 


11 


22.00 


12 


24.00 


18 


26.00 


14 


28.00 


15 


30.00 


16 


32.00 


17 


34.00 


18 


36.00 


19 


38.00 


20 


40.00 


21 


42.00 


22 


44.00 


28 


46.00 


24 


48.00 


25 


50.00 


26 


52.00 


27 


54.00 


28 


56.00 


29 


58.00 


80 


60.00 


81 


62.00 


82 


64.00 


33 


66.00 


84 


68.00 


35 


70.00 


86 


72.00 


87 


74.00 


88 


76.00 


89 


78.00 


40 


80.00 



l/« 



10.25 
2.25 
4.25 
6.25 

8.25 

iq.25 
1^.25 
14.25 
16.25 
18.25 

iO.25 
22.25 
24.25 
26.25 

28.25 

30.25 
32.25 
34.25 
36.25 
38.25 

40.25 
42.25 
44.25 
46.25 
48.25 

50.25 
52.25 
* 54. 25 
56.25 
58.25 

60.25 
62.25 
64.25 
66.25 
68.25 

70.25 
72.25 
74.25 
76.25 
78.25 

80.25 



2/8 



10.50 
2.50 
4.50 
6.50 
8.50 

10.50 
12.50 
14.50 
16.50 
18.50 

20.50 
22.50 
24.50 
26.50 
28.50 

30.50 
32.50 
34.50 
36.50 
38.50 

40.50 
42.50 
44.50 
46.50 
48.50 

50.50 
52.50 
54.50 
56.50 
58.50 

60.50 
62.50 
64.50 
66.50 
68.50 

70.50 
72.50 
74.50 
76.50 
78.50 

80.50 



8/8 



$0.75 
2.75 
4.75 
6.75 

8.75 

10.75 
12.75 
14.75 
16.75 
18.75 

20.75 
22.75 
24.75 

26.75 
28.75 

30.75 
32.75 
34.75 
36.75 
38.75 

40.75 
42.75 
44.75 
46. 7.5 

48.75 

50.75 
52.75 
54.75 
56.75 
58.75 

60.75 
62.75 
64.75 
66.75 
68.75 

70.75 
72.75 
74.75 
76.75 
78.75 

80.75 



4/8 



5/8 



$1.00 
3.00 
5.00 
7.00 
9.00 

11.00 
13.00 
15.00 
17.00 
19.00 

21.00 
23.00 
25.00 
27.00 
29.00 

31.00 
33.00 
35.00 
37.00 
39.00 

41.00 
43.00 
45.00 
47.00 
49.00 

51.00 
53.00 
55.00 
57.00 
59.00 

61.00 
63.00 
65.00 
67.00 
69.00 

71.00 
73.00 
75.00 
77.00 
79.00 

81.00 



$1.25 
3.25 
5.25 
7.25 
9.25 

11.25 
13.25 
15.25 
17.25 
19. 25 

21.25 
23.25 
25.25 
27.25 
29.25 

31.25 
33.25 
35.25 
37.25 
39.25 

41.25 
43.25 
45.25 
47.25 
49.25 

51.25 
53.25 
55.25 
57.25 
59.25 

61.25 
63.25 
65.25 
67.25 
69.25 

71.25 
73.25 
75.25 
77.25 
79.25 

81.25 



6/8 



$1.50 
3.50 
5.50 
7.50 
9.50 

11.50 
13.50 
15.50 
17.50 
19.50 

21.50 
23.50 
25.50 
27.50 
29.50 

31.50 
33.50 
35.50 
37.50 
39.50 

41.50 
43.50 
45.50 
47.50 
49.50 

51.50 
53.50 
55.50 
57.50 
59.50 

61.50 
63.50 
65.50 
67.50 
69.50 

71.50 
73.50 
75.50 
77.50 
79.50 

81.50 



7/8 



$1.75 
3.75 
5.75 
7.76 
9.75 

11.75 
13.75 
15.75 
17.75 
19.75 

21.75 
23.75 
25.75 

27.75 
29.75 

31.75 
33.75 
35.75 
37.75 
39.75 

41.75 
43.75 
45.75 

47.75 
49,75 

61.75 
53.75 
55.75 
57.75 
59.75 

61.75 
63.75 
65.75 
67.75 
69.75 

71.75 
73.75 
75.75 

77.75 
79.75 

81.75 



24 

«S.M FXK DAT. [1/4 hour, 7 c. ; 1/2 hont, 13 c. ; 3/4 hour, 20 c] 26 c. PBB KOUX, 



Hours. 


Days. 


r 

Total. 


1/8 


2/8 
$0.52 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








10.26 


$0.78 


$1.04 


$1.30 


$1.56 


$1.82 


8 


1 


$2.08 


2.34 


2.60 


2.86 


3.12 


3.38 


3.64 


3.90 


16 


2 


4.16 


4.42 


4.68 


4.94 


5.20 


5.46 


5.72 


5.98 


S4 


8 


6.24 


6.50 


6.76 


7.02 


7.28 


7.54 


7.80 


8.06 


32 


4 


8.32 


8.58 


8.84 


9.10 


9.36 


9.62 


9.88 


10.14 


40 


6 


10.40 


10.66 


10.92 


11.18 


11.44 


11.70 


11.96 


12.22 


48 





12.48 


12.74 


13.00 


13.26 


13.52 


13.78 


14.04 


14.30 


66 


7 


14.56 


14.82 


15.08 


15.34 


15.60 


15.86 


16.12 


16.38 


64 


8 


16.64 


16.90 


17.16 


17.42 


17.68 


17.94 


18.20 


18.46 


72 


9 


18.72 


18.98 


19.24 


19.50 


19.76 


20.02 


20.28 


20.54 


80 


10 


20.80 


21.06 


21.32 


21.58 


21.84 


22.10 


22.36 


22.62 


88 


11 


22.88 


23.14 


23.40 


23.66 


23.92 


24.18 


24.44 


24.70 


96 


12 


24.96 


25.22 


25.48 


25.74 


26.00 


26.26 


26.52 


26.78 


104 


13 


27.04 


27.30 


27.56 


27.82 


28.08 


28.34 


28.60 


28.86 


112 


14 


29.12 


29.38 


29.64 


29.90 


30.16 


30.42 


30.68 


30.94 


120 


15 


31.20 


31.46 


31.72 


31.98 


32.24 


32.50 


32.76 


33.02 


128 


16 


33.28 


33.54 


33.80 


34.06 


34.32 


34.58 


34.84 


35.10 


136 


17 


35.36 


35.62 


35.88 


36.14 


36.40 


36.66 


36.92 


37.18 


144 


18 


37. 44 


37.70 


37.96 


38.22 


38.48 


38.74 


39.00 


39.26 


152 


19 


39.52 


39.78 


40.04 


40.30 


40.56 


40.82 


41.08 


41.34 


160 


20 


41.60 


41.86 


42.12 


42.38 


42.64 


42.90 


43.16 


43.42 


168 


21 


* 43. 68 


43.94 


44.20 


44.46 


44.72 


44.98 


45.24 


45.50 


176 


22 


45.76 


46.02 


46.28 


46.54 


46.80 


47.06 


47.32 


47.58 


184 


23 


47.84 


48.10 


48.36 


48.62 


48.88 


49.14 


49.40 


49.66 


192 


24 


49.92 


50.18 


50.44 


50.70 


50.96 


51.22 


51.48 


51.74 


200 


25 


52.00 


52.26 


52.52 


52.78 


53.04 


53.30 


53.56 


53.82 


208 


26 


54.08 


54.34 


54.60 


54.86 


55.12 


55.38 


55.64 


55.90 


216 


27 


56.16 


56.42 


56.68 


56.94 


57.20 


57.46 


57.72 


57.98 


224 


28 


58.24 


58.50 


58.76 


59.02 


59.28 


59.54 


59.80 


60.06 


232 


29 


60.32 


60.58 


60.84 


61.10 


61.36 


61.62 


61.88 


62.14 


240 


30 


62.40 


62.66 


62.92 


63.18 


63.44 


63.70 


63.96 


64.22 


248 


31 


64: 48 


64.74 


65.00 


65.26 


65.52 


65.78 


66.04 


66.30 


266 


32 


66.56 


66.82 


67.08 


67.34 


67.60 


67.86 


68.12 


68.38 


264 


33 


68.64 


68.90 


69.16 


69.42 


69.68 


69.94 


70.20 


70.4ft 


272 


34 


70.72 


70.98 


71.24 


71.50 


71.76 


72.02 


72.28 


72.54 


280 


36 


72.80 


73.06 


73.32 


73.58 


73.84 


74.10 


74.36 


74.62 


288 


36 


74.88 


75.14 


75.40 


75.66 


75.92 


76.18 


76.44 


76.70 


296 


37 


76.96 


77.22 


77.48 


77.74 


78.00 


78.26 


78.52 


78.78 


804 


38 


79.04 


79.30 


79.56 


79.82 


80.08 


80.34 


80.60 


80.86 


812 


39 


81.12 


81.38 


81.64 


81.90 


82.16 


82.42 


82.68 


82.94 


820 


40 


83.20 


83.46 


83.72 


83.98 


84.24 


84.50 


84.76 


85.02 



25 



$8.16 prat DAT. [1/4 honr, 7 c. ; 1/2 how, 14 c. ; 8/4 hour, SO c] 87 c; PUl HOTTB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 
$1.08 


6/8 - 


6/8 


7/8 








$0.27 


$0.54 


$0.81 


$1.35 


$1.62 


$1.89 


8 


1 


$2.16 


2.43 


2.70 


2.97 


3.24 


3.51 


3.78 


4.0& 


16 


2 


4.32 


4.59 


4.86 


5.13 


5.40 


5.67 


5.94 


6.21 


24 


8 


6.48 


6.75 


7.02 


7.29 


7.56 


7.83 


8.10 


8.3T 


32 


4 


8.64 


8.91 


9.18 


9.45 


9.72 


9.99 


10.26 


10.5a 


40 


6 


10.80 


11.07 


11.34 


11.61 


11.88 


12.15 


12.42 


12.69 


48 


6 


12.96 


13.23 


13.50 


13.77 


14.04 


14.31 


14.58 


14.85. 


66 


7 


15.12 


15.39 


15.66 


15.93 


16.20 


16.47 


16.74 


17.01 


64 


8 


17.,28 


17.55 


17.82 


18.09 


18.36 


18.63 


18.90 


19. IT 


72 


9 


19.44 


19.71 


19.98 


20.25 


20.52 


20.79 


21.06 


21.3a 


80 


10 


21.60 


21.87 


22.14 


22.41 


22.68 


22.95 


23.22 


23.49 


88 


11 


23.76 


24.03 


24.30 


24.57 


24.84 


25.11 


25.38 


25.65. 


96 


12 


25.92 


26.19 


26.46 


26.73 


27.00 


27.27 


27.54 


27.81 


104 


18 


28.08 


28.35 


28.62 


28.89 


29.16 


29.43 


29.70 


29.97 


112 


14 


30.24 


30.51 


30.78 


31.05 


31.32 


31.59 


31.86 


32. la 


120 


16 


32.40 


32.67 


32.94 


33.21 


33.48 


33.75 


34.02 


34.29 


128 


16 


34.56 


34.83 


35.10 


35.37 


35.64 


35.91 


36.18 


36.45 


136 


17 


36.72 


36.99 


37.26 


37.53 


37.80 


38.07 


38.34 


38.61 


144 


18 


38.88 


39.15 


39.42 


39.69 


39.96 


40.23 


40.50 


40. 77 


162 


19 


41.04 


41.31 


41.58 


41.85 


42.12 


42.39 


42.66 


42.9a 


160 


20 


43.20 


43.47 


43.74 


44.01 


44.28 


44.55 


44.82 


45.09 


168 


21 


45.36 


45.63 


45.90 


46.17 


46.44 


46.71 


46.98 


47.25. 


176 


22 


47.52 


47.79 


48.06 


48.33 


48.60 


48.87 


49.14 


49.41 


184 


23 


49.68 


49.95 


50.22 


50.49 


50.76 


51.03 


51.30 


51.57 


192 


24 


51.84 


52.11 


52.38 


52.65 


52.92 


53.19 


53.46 


53. 73 


200 


26 


54.00 


54.27 


54.54 


54.81 


55.08 


55.35 


55.62 


55.89 


208 


26 


56.16 


56.43 


56.70 


56.97 


57.24 


57.51 


57.78 


58.05 


216 


27 


58.32 


58.59 


58.86 


59.13 


59.40 


59.67 


59.94 


60.21 


224 


28 


60.48 


60.75 


61.02 


61.29 


61.56 


61.83 


62.10 


62.37 


232 


29 


62.64 


62.91 


63.18 


63.45 


63.72 


63.99 


64.26 


64.5a 


240 


80 


64.80 


65.07 


65.34 


65.61 


65.88 


66.15 


66.42 


66. 69 


248 


81 


66.96 


67.23 


67.50 


67.77 


68.04 


68.31 


68.58 


68.85 


266 


32 


69.12 


69.39 


69.66 


69.93 


70.20 


70.47 


70.74 


71.01 


264 


83 


71.28 


71.55 


71.82 


72.09 


72.36 


72.63 


72.90 


73.17 


272 


34 


73.44 


73.71 


73.98 


74.25 


74.52 


74.79 


75.06 


75.3a 


280 


36 


75.60 


75.87 


76.14 


76.41 


76.68 


76.95 


77.22 


77.49 


288 


36 


77.76 


78.03 


78.30 


78.57 


78.84 


79.11 


79.38 


79.65 


296 


37 


79.92 


80.19 


80.46 


80.73 


81.00 


81.27 


81.54 


81.81 


304 


38 


82.08 


82.35 


82.62 


82.89 


83.16 


83.43 


83.70 


8a 97 


312 


3d 


84.24 


84.51 


84.78 


85.05 


85.32 


85.59 


85.86 


86. la 


820 


40 


86.40 


86.67 


86.94 


87.21 


87.48 


87.75 


88.02 


88.29 



26 



92.S4 PB& SAT. [1/4 hoot, 7 c. ; 1/8 how, 14 c. ; 8/4 honz, SI c] 



Hours. 


Days. 


TotSl. 


8 


1 


$2.24 


16 


2 


4.48 


24 


3 


6.72 


32 


4 


8.96 


40 


6 


11.20 


AS 


6 


13.44 


56 


7 


15.68 


64 


8 


17.92 


•72 


9 


20.16 


«0 


10 


22.40 


68 


11 


24.64 


96 


12 


26.88 


104 


13 


29.12 


112 


14 


31.36 


120 


15 


33.60 


128 


16 


35.84 


136 


17 


38.08 


144 


18 


40.32 


162 


19 


42.56 


160 


20 


44.80 


168 


21 


47.04 


176 


22 


49.28 


184 


23 


51.52 


192 


24 


53.76 


200 


26 


56.00 


tos 


26 


58.24 


216 


27 


60.48 


224 


28 


62.72 


'232 


29 


64.96 


240 


30 


67.20 


248 


31 


69.44 


266 


32 


71.68 


264 


33 


73.92 


272 


34 


76.16 


280 


36 


78.40 


288 


36 


80.64 


296 


37 


82.88 


304 


38 


85.12 


312 


39 


87.36 


320 


40 


89.60 



1/8 



2/8 



$0.26 
2.52 
4.76 
7.00 
9.24 

11.48 
13.72 
15.96 
18.20 
20.44 

22.68 
24.92 
27.16 
29.40 
31.64 

33.88 
36.12 
38.36 
40.60 
42.84 

45.08 
47.32 
49.56 
51.80 
54.04 

56.28 
58.52 
60.76 
63.00 
65.24 

67.48 
69.72 
71.96 
74.20 
76.44 

78.68 
80.92 
83.16 
85.40 
87.64 

89.88 



$0.56 
2.80 
5.04 
7.28 
9.52 

11.76 
14.00 
16.24 
18.48 
20.72 

22.96 
25. 20 
27.44 
29.68 
31.92 

34.16 
36.40 
38.64 
40.88 
43.12 

45.36 
47.60 
49.84 
52.08 
54.32 

56.56 
58.80 
61.04 
63.28 
65.52 

67.76 
70.00 
72.24 
74.48 
76.72 

78.96 
81.20 
83.44 
85.68 
87.92 

90.16 



8/8 



$0.84 
3.08 
5.32 
7.56 
9.80 

12.04 
14.28 
16.52 
18.76 
21.00 

23.24 
25.48 
27.72 
29.96 
32.20 

34.44 
36.68 
38.92 
41.16 
43.40 

45.64 
47.88 
50.12 
52.36 
54.60 

56.84 
59.08 
61.32 
63.56 
65.80 

68.04 
70.28 
72.52 
74.76 
77.00 

79.24 
81.48 
83.72 
85.96 
88.20 

90.44 



4/8 


6/8 


$1.12 


$1.40 


3.36 


3.64 


5.60 


5.88 


7.84 


8.12 


10.08 


10.36 


12.32 


12.60 


14.56 


14.84 


16.80 


17.08 


19.04 


19,32 


21.28 


21.56 


23.52 


23.80 


25.76 


26.04 


28.00 


28.28 


30.24 


30.52 


32.48 


32.76 


34.72 


35.00 


36.96 


37.24 


39.20 


39.48 


41.44 


41.72 


43.68 


43.96 


45.92 


46.20 


48.16 


48.44 


50.40 


50.68 


52.64 


52. 92 


54.88 


55.16 


57.12 


57.40 


59.36 


59.64 


61.60 


61.88 


63.84 


64.12 


66.08 


66.36 


68.32 


68.60 


70. 56 


70.84 


72.80 


73.08 


75.04 


75.32 


77.28 


77.56 


79.52 


79.80 


81.76 


82.04 


84.00 


84.28 


86.24 


86.52 


88.48 


88.76 


90.72 


91.00 



6/8 



$1.68 
3.92 
6.16 
8.40 

10.64 

12.88 
15.12 
17.36 
19.60 
21.84 

24.08 
26.32 
28.56 
30.80 
33.04 

35.28 
37.52 
39.76 
42.00 
44.24 

46.48 
48.72 
50.96 
53.20 
55.44 

57.68 
59.92 
62.16 
64.40 
66.64 

68.88 
71.12 
73.36 
75.60 

77.84 

80.08 
82.32 
84.56 
86.80 
89.04 

91.28 



7/8 



$1.96 
4.20 
6.44 
8.68 

10,92 

13.16 
15.40 
17.64 
19.88 
22.12 

24.36 
26.60 
28.84 
31.08 
33.32 

35.56 
37.80 
40.04 
42.28 
44.52 

46.76 
49.00 
51.24 
53.48 
55.72 

57.96 
60.20 
62.44 
64.68 
66.92 

69.16 
71.40 
73.64 

75.88 
78.12 

80.36 
82.60 
84.84 
87.08 
89.32 

91.56 



.(} 



27 



%»M FEB DAY. [1/4 hour, 7 c. ; 1/2 hour, 16 c. ; 8/4 hour, 22 c] 29 c. PBB HOUB. 



Honrs. 


Days. 


Total. 


l/« 


2/8 


8/8 


4/8 


6/8 

$1.45 


6/8 


7/8 








$0.29 


$0.58 


$0.87 


$1.16 


$1.74 


$2.03 


8 


1 


$2.32 


2.61 


2.90 


3.19 


3.48 


3.77 


4.06 


4.35 


16 


2 


4.64 


4.93 


5.22 


5.51 


5.^ 


6.09 


6.38 


6.67 


24 


3 


6.96 


7.25 


7.54 


7.83 


8.12 


8.41 


8.70 


8.99 


32 


4 


9.28 


9.57 


9.86 


10.15 


10.44 


10.73 


11.02 


11.31 


40 


6 


11.60 


11.89 


12.18 


12.47 


12.76 


13.05 


13.34 


13.63 


48 


6 


13.92 


14.21 


14.50 


14.79 


15.08 


15.37 


15.66 


15.95 


56 


7 


16.24 


16.53 


16. 82 


17.11 


17.40 


17.69 


17.98 


18.27 


«4 


8 


18.56 


18.85 


19.14 


19.43 


19.72 


20.01 


20.30 


20.59 


72 


9 


20.88 


21.17 


21.46 


21.75 


22.04 


22.33 


22.62 


22.91 


80 


10 


23.20 


23.49 


23.78 


24.07 


24.36 


24.65 


24.94 


25.23 


88 


11 


25.52 


25.81 


26.10 


26.39 


26.68 


26.97 


27.26 


27.55 


96 


12 


27.84 


28.13 


28.42 


28.71 


29.00 


29.29 


29.58 


29.87 


104 


13 


30.16 


30.45 


30.74 


31.03 


31.32 


31.61 


31.90 


32.19 


112 


14 


32.48 


32.77 


33.06 


33.35 


33.64 


33.93 


34.22 


34.51 


120 


16 


34.80 


35.09 


35.38 


35.67 


35.96 


36.25 


36.54 


36.83 


128 


16 


37.12 


37.41 


37.70 


37.99 


38.28 


38.57 


38.86 


39.15 


136 


17 


39.44 


39.73 


40.02 


40.31 


40.60 


40.89 


41.18 


41.47 


144 


18 


41.76 


42.05 


42.34 


42.63 


42.92 


43.21 


43.50 


43.79 


162 


19 


44.08 


44.37 


44.66 


44.95 


45.24 


45.53 


45.82 


46.11 


160 


20 


46.40 


46.69 


46.98 


47.27 


47.56 


47.85 


48.14 


48.43 


168 


21 


48.72 


49.01 


49.30 


49.59 


49.88 


50.17 


50.46 


50.75 


176 


22 


51.04 


51.33 


51.62 


51.91 


52.20 


52.49 


52.78 


53.07 


184 


23 


53.36 


53.65 


53.94 


54.23 


54.52 


54.81 


55.10 


55.39 


192 


24 


55.68 


55.97 


56.26 


56.55 


56.84 


57.13 


57.42 


57.71 


200 


.26 


58.00 


58.29 


58.58 


58.87 


59.16 


59.45 


59.74 


60.03 


208 


26 


60.32 


60.61 


60.90 


61.19 


61.48 


61.77 


62.06 


62.35 


216 


27 


62.64 


62.93 


63.22 


63.51 


63.80 


64.09 


64.38 


64.67 


S24 


28 


64.96 


65.25 


65.54 


65.83 


66.12 


66.41 


66.70 


66.99 


232 


29 


67.28 


67.57 


67.86 


68.15 


68.44 


68.73 


69.02 


69.31 


240 


80 


69.60 


69.89 


70.18 


70.47 


70.76 


71.05 


71.34 


71.63 


248 


31 


71.92 


72.21 


72.50 


72.79 


73.08 


73.37 


73.66 


73.95 


266 


32 


74.24 


74.53 


74.82 


75.11 


75.40 


75.69 


75.98 


76.27 


264 


33 


76.56 


76.85 


77.14 


77.43 


77.72 


78.01 


78.30 


78.59 


272 


34 


78.88 


79.17 


79.46 


79.75 


80.04 


80.33 


80.62 


80.91 


280 


36 


81.20 


81.49 


81.78 


82.07 


82.36 


82.65 


82.94 


83.23 


288 


36 


83.52 


83.81 


84.10 


84.39 


84.68 


84.97 


85.26 


85.55 


296 


37 


85.84 


86.13 


86.42 


86.71 


87.00 


87.29 


87.58 


87.87 


304 


38 


88.16 


88.45 


88. 74 


89.03 


89.32 


89.61 


89.90 


90.19 


312 


39 


90.48 


90.77 


91.06 


91.35 


91.64 


91.93 


92.22 


92.51 


320 


40 


92.80 


93.09 


93.38 


93.67 


93.96 


94.25 


94.54 


94.83 



28 



$2.40 FIB DAT. [1/4 bow, > c. ; 1/2 how, IS c. ; 8/4 how, 22 c] 80 c. PBB HOVm. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 
$1.80 


7/8. 






$0.30 


$0. 60 


$0.90 


$1.20 


$1.50 


$2.10 


8 


1 


$2.40 


2.70 


3.00 


3.30 


3.60 


3.90 


4.20 


4.50 


16 


2 


4.80 


5.10 


5.40 


5.70 


6.00 


6.30 


6.60 


6.90 


24 


3 


7.20 


7.50 


7.80 


8.10 


8.40 


8.70 


9.00 


9.30 


82 


4 


9.60 


9.90 


10.20 


10.50 


10.80 


11.10 


11. 40 


11.70 


40 


6 


12.00 


12.30 


12.60 


12.90 


13.20 


13.50 


13.80 


14.10 


48 


6 


14.40 


14.70 


15.00 


15.30 


15.60 


15.90 


16.20 


16.50 


66 


7 


16.80 


17.10 


17.40 


17.70 


18.00 


18.30 


18.60 


18.90 


64 


8 


19.20 


19.50 


19.80 


20.10 


20.40 


20.70 


21.00 


21.30 


72 


9 


21.60 


21.90 


22.20 


22.50 


22.80 


23.10 


23.40 


. 23. 70 


80 


10 


24.00 


24.30 


24.60 


24.90 


25.20 


25.50 


25.80 


26.10 


88 


11 


26.40 


26.70 


27.00 


27.30 


27.60 


27.90 


28.20 


28.50 


96 


12 


28.80 


29.10 


29.40 


29.70 


30.00 


30.30 


30.60 


30.9b 


104 


18 


31.20 


31.50 


31.80 


32.10 


32.40 


32.70 


33.00 


33.30 


112 


14 


33.60 


33.90 


34.20 


34.50 


34.80 


35.10 


35.40 


35.70 


120 


16 


36.00 


36.30 


36.60 


36.90 


37.20 


37.50 


37.80 


38.10 


128 


16 


38.40 


38.70 


39.00 


39.30 


39.60 


39.90 


40.20 


40.50 


136 


17 


40.80 


41.10 


41.40 


41.70 


42.00 


42.30 


42.60 


42.90 


144 


18 


43.20 


43.50 


43.80 


44.10 


44.40 


44.70 


45.00 


45.30 


162 


19 


45.60 


45.90 


46.20 


46.50 


46.80 


47.10 


47.40 


47.70 


160 


20 


48.00 


48.30 


48.60 


48.90 


49.20 


49.50 


49.80 


50.10 


168 


21 


50.40 


50.70 


51.00 


51.30 


51.60 


51.90 


52.20 


52.50 


176 


22 


52.80 


53.10 


53.40 


53.70 


54.00 


54.30 


54.60 


54.90 


184 


23 


55.20 


55.50 


55.80 


56.10 


56.40 


56.70 


57.00 


57.30 


192 


24 


57.60 


57.90 


58.20 


58.50 


58.80 


59.10 


59.40 


59.70 


200 


25 


60.00 


60.30 


60.60 


60.90 


61.20 


61.50 


61.80 


62.10 


208 


26 


62.40 


62.70 


63.00 


63.30 


63.60 


63.90 


64.20 


64.50 


216 


27 


64.80 


65.10 


65.40 


66.70 


66.00 


66.30 


66.60 


66.90 


224 


28 


67.20 


67.50 


67.80 


68.10 


68.40 


68.70 


69.00 


69.30 


232 


29 


69.60 


69.90 


70.20 


70.50 


70.80 


71.10 


71.40 


71.70 


240 


30 


72.00 


72.30 


72.60 


72.90 


73.20 


73.50 


73.80 


74.10 


248 


31 


74.40 


74.70 


75.00 


75.30 


75.60 


75.90 


76.20 


76.50 


266 


32 


76.80 


77.10 


77.40 


77.70 


78.00 


78.30 


78.60 


78.90 


264 


33 


79.20 


79.50 


79.80 


80.10 


80.40 


80.70 


81.00 


81.30 


272 


34 


81.60 


81.90 


82.20 


82.50 


82.80 


83.10 


83.40 


83.70 


280 


35 


84.00 


84.30 


84.60 


84.90 


85.20 


85.50 


85.80 


86.10 


288 


36 


86.40 


86.70 


87.00 


87.30 


87.60 


87.90 


88.20 


88.50 


296 


37 


88.80 


89.10 


89.40 


89.70 


90.00 


90.30 


90.60 


90.90 


304 


38 


91.20 


91.50 


91.80 


92.10 


92.40 


92.70 


93.00 


93.30 


312 


30 


93.60 


93.90 


94.20 


94.50 


94.80 


95.10 


95.40 


95.70 


320 


40 


96.00 


96.30 


96.60 


96.90 


97.20 


97.50 


97.80 


98.10 



29 



$a.48 PIB DAT. [1/4 hont, 8 c. ; 1/8 hour, 16 c. ; 8/4 how, 88 c] 81 c. PIB HOVB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 

$1.24 


6/8 


6/8 

$1.86 


7/9 


. 






$0.3] 


$0.62 


$0.93 


$1.55 


$2.17 


8 


1 


$2.48 


2.79 


3.10 


3.41 


3.72 


4.03 


4.34 


4.65 


16 


2 


4.96 


5.27 


5.58 


5.89 


6.20 


6.51 


6.82 


7.13 


S4 


8 


7.44 


7.75 


8.06 


8.37 


8.68 


8.99 


9.30 


9.61 


92 


4 


9.92 


10.23 


10.54 


10.85 


11.16 


11.47 


11.78 


12.09 


40 


9 


12.40 


12.71 


13.02 


13.33 


13.64 


13.95 


14.26 


14.57 


48 


6 


14.88 


15.19 


15.50 


15.81 


16.12 


16.43 


16.74 


17.05 


«6 


7 


17.36 


17.67 


17.96 


18.29 


18.60 


18.91 


19.22 


19.53 


M 


8 


19.84 


20.15 


20.46 


20.77 


21.08 


21.39 


21.70 


22.01 


72 


9 


22.32 


22.68 


22.94 


23.25 


23. 56 


23.87 


24.18 


24.49 


90 


1<I 


24.80 


25.11 


25.42 


25.73 


26.04 


26.35 


26.66 


26.97 


88 


11 


27.28 


27.59 


27.90 


28.21 


28.52 


28.83 


29.14 


29.45 


86 


IS 


29.76 


30.07 


30.38 


30.69 


31.00 


31.31 


31.62 


31.93 


IM 


18 


32.24 


32.55 


^<> Alt 


33.17 


33.48 


33.79 


34.10 


34.41 


112 


14 


34.72 


35.03 


35.34 


35.65 


35.96 


36.27 


36.58 


36.89 


ISO 


19 


37.20 


37.51 


37.82 


38. 13 


38.44 


38.75 


39.06 


39.37 


188 


19 


39.68 


o9. 99 


40.30 


40.61 


40.92 


41.23 


41.54 


41.85 


186 


17 


42.16 


42.47 


42.78 


43.09 


43.40 


43.71 


44.02 


44.33 


144 


18 


44.64 


44.95 


45.26 


45.57 


45.88 


46.19 


46.50 


46.81 


182 


19 


47.12 


47.43 


47.74 


48.05 


48.36 


48.67 


48.98 


49.29 


180 


90 


49.60 


49.91 


50.23 


uv. 5o 


Ov. o4 


51.15 


51.46 


51.77 


188 


SI 


52.08 


52.39 


52.70 


53.01 


53.32 


53.63 


53.94 


54.25 


176 


9S 


54.56 


54.87 


55. 18 


55.49 


55.80 


56.11 


56.42 


56.73 


184 


98 


57.04 


57.35 


57.66 


57.97 


58.28 


58.59 


58.90 


59.21 


192 


94 


59.52 


59.83 


60.14 


60.45 


60.76 


61.07 


61.38 


61.69 


soo 


S9 


62.00 


62.31 


62.62 


62.93 


63.24 


63.55 


63.86 


64.17 


808 


99 


64.48 


64.79 


65.10 


65.41 


65. 72 


66.03 


66.34 


66.65 


tie 


97 


O©. SrO 


67.27 


67.58 


67.89 


68.20 


68.51 


68.82 


69.13 


984 


S9 


69.44 


69.75 


70.06 


70.37 


70.68 


70.99 


71.30 


71. 61 


«82 


99 


71.92 


72.23 


72.54 


72.86 


73.16 


73.47 


73.78 


74.09 


940 


80 


74.40 


74.71 


75.02 


75.33 


75.64 


75.95 


76.26 


76.57 


948 


81 


76.88 


77.19 


77.50 


77.81 


78.12 


78.43 


78.74 


79.05 


996 


89 


79.36 


79.67 


79.98 


80.29 


89.60 


80.91 


81.22 


81.53 


994 


88 


81.84 


82.15 


82.46 


82.77 


83.08 


83.39 


83.70 


84.01 


972 


84 


84.32 


84.63 


o4. «f4 


85.25 


85.56 


85.87 


86.18 


86.49 


980 


89 


86.89 


87.11 


87.42 


87.73 


88.04 


88.35 


88.66 


88.97 


988 


89 


89.28 


89.59 


89.90 


90.21 


90.52 


90.83 


91.14 


91.45 


996 


87 


91. 76 


92.07 


92.38 


92.69 


93.00 


93.31 


93.62 


93.93 


994 


88 


94.24 


94.55 


94.86 


95.17 


95.48 


95.79 


96.10 


96.41 


lis 


89 


9^.72 


97.03 


97.34 


97.66 


97.99 


98. 27 


98.58 


98.89 


989 


49 


99.20 


99.51 


99.82 


109.13 


100.44 


100.75 


101. 06 


101. 37 



30 



.56 PBB DAT. [1/4 hoar, 8 e. ; 1/S how, 16 o. ; 8/4 hour, 24 c] 82 o. PES ROXm. 



Hours. 


Days. 


Total. 


8 


1 


$2.56 


16 


2 


5.12 


24 


3 


7.68 


32 


4 


10.24 


40 


6 


12.80 


48 


6 


15.36 


66 


7 


17.92 


64 


8 


20.48 


72 


9 


23.04 


80 


10 


25.60 


88 


11 


28.16 


96 


12 


30.72 


104 


13 


33.28 


112 


14 


35.84 


120 


16 


38.40 


128 


16 


40.96 


136 


17 


43.52 


144 


18 


46.08 


162 


10 


48.64 


160 


20 


51.20 


168 


21 


53.76 


176 


22 


56.32 


184 


23 


58.88 


192 


24 


61.44 


200 


26 


64.00 


208 


26 


66.56 


216 


27 


69.12 


224 


28 


71.68 


232 


29 


74.24 


240 


30 


76.80 


248 


31 


79.36 


266 


32 


81.92 


264 


33 


84.48 


272 


34 


87.04 


280 


36 


89.60 


288 


36 


92.16 


206 


37 


94.72 


304 


38 


97.28 


312 


39 


99.84 


820 


40 


102.40 



1/8 



$0.32 
2.88 
5.44 
8.00 

10.56 

13.12 
15.68 
18.24 
20.80 
23.36 

25.92 
28.48 
31.04 
33.60 
36.16 

38.72 
41.28 
43.84 
46.40 
48.96 

51.52 
54.08 
56.64 
59.20 
61.76 

64.32 
66.88 
69.44 
72.00 
74. 56 

77.12 
79.68 
82.24 
84.80 
87.36 

89.92 
92.48 
95.04 
97.60 
100.16 

102. 72 



2/8 



$0.64 
3.20 
5.76 
8.32 

10.88 

13.44 
16.00 
18.56 
21.12 
23.68 

26.24 
28.80 
31.36 
33.92 
36.48 

39.04 
41.60 
44.16 
46.72 
49.28 

51.84 
54.40 
56.96 
59.52 
62.08 

64.64 
67.20 
69.76 
72.32 

74. 88 

77.44 
80.00 
82.56 
85.12 
87.68 

90.24 
92.80 
95.36 
97.92 
100.48 

103.04 



3/8 



$0.96 
3.52 
6.08 
8.64 

11.20 

13.76 
16.32 
18.88 
21.44 
24.00 

26.56 
29.12 
31.68 
34.24 
36.80 

39.36 
41.92 
44.48 
47.04 
49.60 

52.16 
54.72 
57.28 
59.84 
62.40 

64.96 
67.52 
70.08 
72.64 
75.20 

77.76 
80.32 
82.88 
85.44 
88.00 

90.56 
93.12 
95.68 
98.24 
100.80 

103. 36 



4/8 



$1.28 
3.84 
6.40 
8.96 

11.52 

14.08 
16.64 
19.20 
2L76 
24.32 

26.88 
29.44 
32.00 
34.56 
37.12 

39,68 
42.24 
44.80 
47.36 
49.92 

52.48 
55.04 
57.60 
60.16 
62.72 

65.28 
67.84 
70.40 
72.96 
75.52 

78.08 
80.64 
83.20 
85.76 
88.32 

90.88 
93.44 
96.00 
98.56 
101. 12 

103.68 



6/8 



6/8 



$1.60 
4.16 
6.72 
9.28 

11.84 

14.40 
16.96 
19.52 
22.08 
24.64 

27.20 
29.76 
32.32 
34.88 
37.44 

40.00 
42.66 
45.12 
47.68 
50.24 

52.80 
55.36 
57.92 
60.48 
63.04 

65.60 
68.16 
70.72 
73.28 
75.84 

78.40 
80.96 
83.52 
86.08 
88.64 

91.20 
93.76 
96.32 
98.88 
101.44 

104.00 



$1.92 
4.48 
7.04 
9.60 

12.16 

14.72 
17.28 
19.84 
22.40 
24.96 

27.52 
30.08 
32.64 
35.20 
37.76 

40.32 

42.88 
45.44 
•48.00 
50.56 

63.12 
55.68 
58.24 
60.80 
63.36 

65.92 
68.48 
71.04 
73.60 
76.16 

78.72 
81.28 
83.84 
86.40 
88.96 

91.52 
94.08 
96.64 
99.20 
101. 76 

104.32 



7/8 



$2.24 
4.80 
7.36 
9.92 

12.48 

15.04 
17.60 
20.16 
22.72 
25.28 

27.84 
30.40 
32.96 
35.52 
38.08 

40.64 
43.20 
45.76 
48.32 
50.88 

53.44 
56.00 
58.56 
61.12 
63.68 

66.24 
68.80 
71.36 
73.92 
76.48 

79.04 
81.60 
84.16 
86.72 
89.28 

91.84 
94.40 
96.96 
99.52 
102.08 

104.64 



31 



|».64 PXK SAT. [1/4 hoot, 8 o. ; 1/2 hour, 17 o. ; 3/4 honi, 8fi c] 3S e. PIS HOTO.. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








$0.33 


$0.66 


$0.99 


$1.32 


$1.65 


$1.98 


$2.31 


8 


1 


$2.64 


2.97 


3.30 


3.63 


3.96 


4.29 


4.62 


4.9& 


16 


2 


5.28 


5.61 


5.94 


6.27 


6.60 


6.93 


7.26 


7.5a 


24 


3 


7.92 


8.25 


8.58 


8.91 


9.24 


9.57 


9.90 


10.2a 


82 


4 


10.56 


10.89 


11.22 


11.55 


11.88 


12.21 


12.54 


12.87 


40 


6 


13.20 


13. 53 


13.86 


14.19 


14.52 


14.85 


15. 18 


15.51 


48 


6 


15.84 


16.17 


16.50 


16.83 


17.16 


17.49 


17.82 


18. 15. 


66 


7 


18.48 


18.81 


19.14 


19.47 


19.80 


20.13 


20.46 


20.79 


64 


8 


21.12 


21.45 


21.78 


22.11 


22.44 


22.77 


23.10 


23.4a 


72 


9 


23.76 


24.09 


24.42 


24.75 


25.08 


25.41 


25.74 


26.07 


80 


10 


26.40 


26.73 


27.06 


27.39 


27. 72 


28.05 


28.38 


28.71 


88 


11 


29.04 


29.37 


29.70 


30.03 


30.36 


30.69 


31.02 


31. 3& 


96 


12 


31.68 


32.01 


32.34 


32.67 


33.00 


33.33 


33.66 


33.9a 


104 


13 


34.32 


34.65 


34.98 


35.31 


35.64 


35.97 


36.30 


36.6a 


112 


14 


36.96 


37.29 


37.62 


37.95 


38.28 


38.61 


38.94 


39.27 


120 


1& 


39.60 


39.93 


40.26 


40.59 


40.92 


41.25 


41.58 


41.91 


128 


16 


42.24 


42.57 


42.90 


43.23 


43.56 


43.89 


44.22 


44.55. 


136 


17 


44.88 


45.21 


45.54 


45.87 


46.20 


46.53 


46.86 


47.19 


144 


18 


47.52 


47.85 


48.18 


48.51 


48.84 


49.17 


49.50 


49.8a 


162 


19 


50.16 


50.49 


50.82 


51.15 


51.48 


51. 81 


52.14 


52.47 


160 


20 


52.80 


53.13 


53.46 


53.79 


54.12 


54.45 


54.78 


55. U 


168 


21 


55.44 


55.77 


56.10 


56.43 


56.76 


57.09 


57.42 


57.75. 


176 


22 


58.08 


58.41 


58.74 


59.07 


59.40 


59.73 


60.06 


60.39 


184 


23 


60.72 


61.05 


61.38 


61.71 


62.04 


62.37 


62.70 


63. oa 


192 


24 


63.36 


63.69 


64.02 


64.35 


64.68 


65.01 


65.34 


65.67 


200 


25 


66.00 


66.33 


. 66.66 


66.99 


67.32 


67.65 


67.98 


68.31 


208 


26 


68.64 


68.97 


69.30 


69.63 


69.96 


70.29 


70.62 


70. 9S 


216 


27 


71.28 


71.61 


71.94 


72.27 


72.60 


72.93 


73.26 


73. 59 


224 


28 


73.92 


74.25 


74.58 


74.91 


75.24 


75.57 


75.90 


76.2a 


232 


29 


76.56 


76.89 


77.22 


77.55 


77.88 


78.21 


78.54 


78.87 


240 


30 


79.20 


79.53 


79.86 


80.19 


80.52 


80.85 


81.18 


81.51 


248 


31 


81.84 


82.17 


82.50 


82.83 


83.16 


83.49 


83.82 


84.15. 


256 


32 


84.48 


84.81 


85.14 


85.47 


85.80 


86.13 


86.46 


86.79 


264 


33 


87.12 


87.45 


87.78 


88.11 


88.44 


88.77 


89.10 


89.4a 


272 


34 


89.76 


90.09 


90.42 


90.75 


91.08 


91.41 


91.74 


92. 07 


280 


35 


92.40 


92.73 


93.06 


93.39 


93.72 


94.05 


94.38 


94.71 


288 


36 


95.04 


95.37 


95.70 


96.03 


96.36 


96.69 


97.02 


97.35 


296 


37 


97.68 


98.01 


98.34 


98.67 


99.00 


99.33 


99.66 


99.9a 


304 


38 


100.32 


100.65 


100.98 


101. 31 


101.64 


101. 97 


102. 30 


102. 6a 


312 


39 


102. 96 


103. 29 


103. 62 


103. 95 


.104.28 


104.61 


104.94 


105.27 


320 


40 


105.60 


105. 93 


106. 26 


106. 59 


106. 92 


107. 25 


107. 58 


107. 91 



32 



%S.78 PXB BAT. [1/4 how, • c. ; 1/2 how, 17 c. ; S/4 how, 9« c] 84 c. FSB HOtlK . 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


6/8 


6/8 


7/8 








$0.34 


$0.68 


$1.02 


$1.36 


$1.70 


$2.04 


$2.38 


8 


1 


$2.72 


3.06 


3.40 


3.74 


4.08 


4.42 


4.76 


5.10 


16 


2 


5.44 


5.78 


6.12 


6.46 


6.80 


7.14 


7.48 


7.82 


24 


8 


8.16 


8.50 


8.84 


9.18 


9.52 


9.86 


10.20 


10.54 


32 


4 


10.88 


11.22 


11.50 


11.90 


12.24 


12.58 


12.92 


13.26 


40 


8 


13.60 


13.94 


14.28 


14.62 


14.96 


15.30 


15.64 


15.98 


48 


6 


16.32 


16.66 


17.00 


17.34 


17.68 


18.02 


18.36 


18.70 


IW 


7 


19.04 


19.38 


19.72 


20.06 


20.40 


20.74 


21.08 


21.42 


«4 


8 


21.76 


22.10 


22.44 


22.78 


23.12 


23.46 


23.80 


24.14 


72 


8 


24.48 


24.82 


25.16 


25.50 


25.84 


26.18 


26.52 


26.86 


90 


10 


27.20 


27.54 


27.88 


28.22 


28.56 


28.90 


29.24 


29.58 


88 


11 


29.92 


30.26 


30.60 


30.94 


31.28 


31.62 


31.96 


32.30 


86 


12 


32.64 


32.98 


33.32 


33.66 


34.00 


34.34 


34.68 


35.02 


104 


^3 


35.36 


35.70 


36.04 


36.38 


36.72 


37.06 


37.40 


37.74 


112 


14 


38.08 


38.42 


38.76 


39.10 


39.44 


39.78 


40.12 


40.46 


120 


18 


40.80 


41.14 


41.48 


41.82 


42.16 


42.50 


42.84 


43.18 


128 


18 


43.52 


43.86 


44.20 


44.54 


44.88 


45.22 


45.56 


45.90 


186 


17 


46.24 


46.58 


46.92 


47.26 


47.60 


47.94 


48.28 


48.62 


144 


18 


48.96 


49.30 


49.64 


49.98 


50.32 


50.66 


51.00 


51.34 


152 


19 


51.68 


52.02 


52.36 


52.70 


53.04 


53.38 


53.72 


54.06 


180 


26 


54.40 


54.74 


55.08 


55.42 


55.76 


56.10 


56.44 


56.78 


188 


21 


57.12 


57.46 


57.80 


58.14 


58.48 


58.82 


59.16 


59.50 


176 


22 


59.84 


60.18 


60.52 


60.86 


61.20 


61.54 


61.88 


62.22 


184 


28 


62.56 


62.90 


63.24 


63.58 


63.92 


64.26 


64.60 


64.94 


192 


24 


65. 28 


65.62 


65.96 


66.30 


66.64 


66.98 


67.32 


67.66 


200 


26 


68.00 


68.34 


68.68 


69.02 


-69.36 


69.70 


70.04 


70.38 


208 


28 


70.72 


71.06 


71.40 


71.74 


72.08 


72.42 


72.76 


73.10 


216 


27 


73.44 


73.78 


74.12 


74.46 


74.80 


75.14 


75.48 


75.82 


224 


28 


76.16 


76.50 


76.84 


77.18 


77.52 


77.86 


78.20 


78.54 


282 


29 


78.88 


79.22 


79.56 


79.90 


80.24 


80.58 


80.92 


81.26 


240 


30 


81.60 


81.94 


82.28 


82.62 


82.96 


83.30 


83.64 


83.98 


248 


31 


84.32 


84.66 


85.00 


85.34 


85.68 


86.02 


86.36 


86.70 


266 


82 


87.04 


87.38 


87.72 


88.06 


88.40 


88.74 


89.08 


89.42 


264 


38 


89.76 


90.10 


90.44 


90.78 


91.12 


91.46 


91.80 


92.14 


272 


34 


92.48 


92.82 


93.16 


93.50 


93.84 


94.18 


94.52 


94.86 


280 


36 


95.20 


95.54 


95.88 


96.22 


96.56 


96.90 


97.24 


97.58 


288 


38 


97.92 


98.26 


98.60 


98.94 


99.28 


99.62 


99.96 


10t^.30 


286 


37 


100.64 


100.98 


101. 32 


101.66 


102.00 


102.34 


102.68 


103.02 


204 


38 


103. 36 


103. 70 


104.04 


104.38 


104. 72 


105.06 


105. 40 


106.74 


312 


38 


106.08 


106. 42 


106. 76 


107. 10 


107.44 


107. 78 


108. 12 


108.46 


820 


48 


108.80 


109. 14 


109. 48 


109.82 


110. 16 


110 r^ 


110. 84 


111. 18 



33 



.iO FEB DAT. [1/4 hour, 9 c. ; 1/2 honi, 18 c. ; 3/4 hour, 26 c] 35 c. FEB HOVB 



Hours. 


1 
Days. 


8 


1 


16 


2 


1^4 


3 


32 


4 


40 


5 


48 


6 


56 


7 


64 


8 


12 


9 


80 


ID 


«8 


11 


96 


12 


104 


13 


112 


14 


120 


15 


128 


16 


186 


17 


144 


18 


162 


19 


160 


20 


168 


21 


176 


22 


184 


23 


192 


24 


200 


26 


268 


26 


216 


27 


224 


28 


232 


29 


240 


30 


248 


31 


256 


32 


264 


33 


272 


34 


280 


36 


28d 


36 


29o 


37 


304 


38 


312 


39 


820 


40 



1/8 



$2.8D 
5.60 
8.40 

11.20 

14.00 
16.80 
19.60 
22.40 
25.20 

28.00 
30.80 
33.60 
36.40 
39.20 

42.00 
44.80 
47.60 
50.40 
53.20 

56.00 
58.80 
61.60 
64.40 
67.20 

70.00 

72.80 
75.60 
78.40 
81.20 

84.00 
8'6. 80 
89.60 
92.40 
95.20 

98.00 
100.80 
103. 60 
106.40 
109. 20 

112.00 



$0.35 
3.15 
5.95 
8.75 

11.55 

14.35 
17.15 
19.95 
22.75 
25.55 

28.35 
31.15 
33.95 
36.75 
39.55 

42.35 
46.15 
47.95 
50.75 
53.55 

56.35 
59.15 
61.95 
64.75 
67.55 

70.35 
73.15 
75.95 

78.75 
81.55 

84.35 
87.15 
89.95 
92.75 
95. 55 

98.35 
101. 15 
103. 95 
106. 75 
109. 55 



2/8 



$0.70 
3.50 
6.30 
9.10 

11.90 

14.70 
17.50 
20.30 
23. 10. 
25.90 

28.70 
31.50 
34.30 
37.10 
39.90 

42.70 
45.50 
48.30 
51.10 
53.90 

56.70 
59.50 
62.30 
65.10 
67.90 

70.70 
73.50 
76.30 
79.10 
81.90 

84.70 
87.50 
90.30 
93.10 
95.90 

98.70 
101.50 
104. 30 
107. 10 
109. 90 



3/8 



$1.05 
3.85 
6.65 
9.45 

12.25 

15.05 
17.85 
20.65 
23.45 
26.25 

29.05 
31.85 
34.65 
37.45 
40.25 

43.05 
45.85 
48.65 
51.45 
54.25 



4/8 



112.35 I 112.70 



71.05 
73.85 
76.65 
79.45 
82.25 

85.05 
87.85 
90.65 
93.45 
96. 25 

99.05 
101. 85 
104. 65 
107. 45 
110. 25 



$1.40 
4.20 
7.00 
9.80 

12.60 

15.40 
18.20 
21.00 
23.80 
26.60 

29.40 
32.20 
35.00 
37.80 
40.60 

43.40 
46.20 
49.00 
51.80 
54.60 



57. 05 57. 40 

59.85 1 60.20 

62.65 I 63.00 

65. 45 65. 80 

68. 25 68. 60 



71.40 
74.20 
77.0(0 
79.80 
82.60 

85.40 
88.20 
91.00 
93.80 
96. 60 

99.40 
102. 20 
105.00 
107. 80 
110. 60 



6/8 



113.05 113.40 



$1.75 

4.55 

7.35 

10.15 

12.95 

15.75 
18.55 
21.35 
24. 15 
26. 95 

29.75 
32.55 
35.35 
38.15 
40.95 

43.75 
46.55 
49.35 
52.15 
54.95 

57.75 
60.55 
63.35 
66.15 
68.95 

71.75 
74.55 
77.35 
80.15 
82.95 

85.75 
88.55 
91.35 
94. 15 
96.95 

99.75 
102. 55 
105. 35 
108. 15 
110. 95 



6/8 I 7/8 



$2.10 

4.90 

7.70 

10.50 

13.30 

16.10 
18.90 
21.70 
24.50 
27.30 

30.10 
32.90 
35.70 
38.50 
41.30 

44.10 
46.90 
49.70 
52.50 
55.30 

58.10 
60.90 
63.70 
66.50 
69.30 

72.10 
74. 90 
77.70 
80.50 
83.30 



$2.45 

5.25 

8.05 

10.85 

13.65 

16.45 
19.25 
22.05 
24.85 
27.65 

30.45 
33.25 
36.05 
38.85 
41.65 

44.45 
47.25 
50.05 
52.85 
55.65 

58.45 
61.25 
64.05 
66.85 
69.65 

72.45 
75.25 
78.05 
80.85 
83.65 



86. 10 86. 45 

88. 90 , 89. 25 

91. 70 ' 92. 05 

94. 50 ] 94. 85 

97. 30 i 97. 65 



100.10 
102. 90 
105. 70 
108.50 
111. 30 



100.45 
103. 25 
106. 05 
108. 85 
111.65 



113. 75 114. 10 114. 45 



92701—13- 



34 



.8S PEK BAT. [1/4 hour, o. ; 1/S hoot, 18 c. ; 3/4 hour, 27 o.] 3b c. FEB HOTJB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


6/8 


6/8 


7/8 








$0.36 


$0.72 


11.08 


11.44 


$1.80 


$2.16 


$2.52 


8 


1 


$2.88 


3.24 


3.60 


3.96 


4.32 


4.68 


5.04 


5.40 


16 


2 


5.76 


6.12 


6.48 


6.84 


7.20 


7.56 


7.92 


8.28 


24 


3 


8.64 


9.00 


9.36 


9.72 


10.08 


10.44 


10.80 


11.16 


32 


4 


11.52 


11.88 


12.24 


12.60 


12.96 


13.32 


13.68 


14.04 


40 


6 


14.40 


14.76 


16.12 


15.48 


15.84 


16.20 


16.56 


16.92 


48 


6 


17.28 


17.64 


18.00 


18.36 


18.72 


19.08 


19.44 


19.80 


66 


7 


20.16 


20.52 


20.88 


21.24 


21.60 


21.96 


22.32 


22.68 


64 


8 


23.04 


23.40 


23.76 


24.12 


24.48 


24.84 


25.20 


25.56 


72 


9 


25.92 


26.28 


26.64 


27.00 


27.36 


27.72 


28.08 


28.44 


80 


10 


28.80 


29.16 


29.52 


29.88 


30.24 


30.60 


30.96 


31.32 


88 


11 


31.68 


32.04 


32.40 


32.76 


33.12 


33.48 


33.84 


34.20 


96 


12 


34.56 


34.92 


35.28 


35.64 


36.00 


36.36 


36.72 


37.08 


104 


13 


37.44 


37.80 


38.16 


38.52 


38.88 


39.24 


39.60 


39.96 


112 


14 


40.32 


40.68 


41.04 


41.40 


41.76 


42.12 


42.48 


42.84 


120 


16 


43.20 


43.56 


43.92 


44.28 


44.64 


45.00 


45.36 


46.72 


128 


16 


46.08 


46.44 


46.80 


47.16 


47.52 


47.88 


48.24 


48.60 


186 


17 


48.96 


49.32 


49.68 


50.04 


50.40 


50.76 


51.12 


51.48 


144 


18 


51.84 


52.20 


52.56 


52.92 


53.28 


53.64 


54.00 


54.36 


162 


19 


54.72 


55.08 


55.44 


55.80 


56.16 


56.52 


56.88 


57.24 


160 


20 


57.60 


57.96 


58.32 


58.68 


59.04 


59.40 


59.76 


60.12 


168 


21 


60.48 


60.84 


61.20 


61.56 


61.92 


62.28 


62.64 


63.00 


176 


22 


63.36 


63.72 


64.08 


64.44 


64.80 


65.16 


65.52 


65.88 


184 


23 


66.24 


66.60 


66.96 


67.32 


67.68 


68.04 


68.40 


68.76 


192 


24 


69.12 


69.48 


69.84 


70.20 


70.56 


70.92 


71.28 


71.64 


200 


26 


72.00 


72.36 


72.72 


73.08 


73.44 


73.80 


74.16 


74.52 


208 


26 


74.88 


75.24 


75.60 


75.96 


76.32 


76.68 


77.04 


77.40 


216 


27 


77.76 


78.12 


78.48 


78.84 


79.20 


79.56 


79.92 


80.28 


224 


28 


80.64 


81.00 


81.36 


81.72 


82.08 


. 82. 44 


82.80 


83.16 


232 


29 


83.52 


83.88 


84.24 


84.60 


84.96 


85.32 


85.68 


86.04 


240 


30 


86.40 


86.76 


87.12 


87.48 


87.84 


88.20 


88.56 


88.92 


248 


31 


89.28 


89.64 


90.00 


90.36 


90.72 


91.08 


91.44 


91.80 


266 


32 


92.16 


92.52 


92.88 


93.24 


93.60 


93.96 


94.32 


94.68 


264 


33 


95.04 


95.40 


95.76 


96.12 


96.48 


96.84 


97.20 


97.56 


272 


34 


97.92 


98.28 


98.64 


99.00 


99.36 


99.72 


100. 08 


100.44 


280 


86 


100.80 


101. 16 


101. 52 


101. 88 


102. 24 


102. 60 


102. 96 


103. 32 


288 


36 


103. 68 


104.04 


104. 40 


104.76 


105. 12 


105. 48 


105. 84 


106.20 


296 


37 


106. 56 


106. 92 


107. 28 


107. 64 


108.00 


108. 36 


108. 72 


109. 08 


804 


38 


109.44 


109. 80 


110. 16 


110. 52 


110. 88 


111. 24 


111. 60 


111. 96 


312 


39 


112. 32 


112. 68 


113.04 


113. 40 


113. 76 


114. 12 


114. 48 


114. 84 


820 


40 


115. 20 


115. 56 


115. 92 


116. 28 


116. 64 


117. 00 


117. 36 


117. 72 



35 



$S.96 FEB DAT. [1/4 hour, 9 c. ; 1/2 hoot, 19 o. ; 8/4 honr, 88 c] 87 o. FEB HOXTB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 
$0.37 


2/8 


3/8 


4/8 


6/8 


6/8 


7/8 








$0.74 


$1.11 


$1.48 


$1.85 


$2.22 


$2.59 


8 


1 


$2.96 


3.33 


3.70 


4.07 


4.44 


4.81 


5.18 


5.55 


16 


2 


5.92 


6.29 


6.66 


7.03 


7.40 


7.77 


8.14 


8.51 


24 


3 


8.88 


9.25 


9.62 


9.99 


10.36 


10.73 


11.10 


11.47 


82 


4 


11.84 


12.21 


12.58 


12.95 


13.32 


13.69 


14.06 


14.43 


40 


6 


14.80 


15.17 


15.54 


15.91 


16.28 


16.65 


17.02 


17.39 


48 


6 


17.76 


18.13 


18.50 


18.87 


19.24 


19.61 


19.98 


20.35 


66 


7 


20.72 


21.09 


21.46 


21.83 


22.20 


22.57 


22.94 


23.31 


64 


8 


23.68 


24.05 


24.42 


24.79 


25.16 


25.53 


25.90 


26.27 


72 


9 


26.64 


27.01 


27.38 


27.75 


28.12 


28.49 


28.86 


29.23 


80 


10 


29.60 


29.97 


30.34 


30.71 


31.08 


31.45 


31.82 


32.19 


88 


11 


32.56 


32.93 


33.30 


33.67 


34.04 


34.41 


34.78 


35.15 


96 


12 


35.52 


35.89 


36.26 


36.63 


37.00 


37.37 


37.74 


38.11 


104 


13 


38.48 


38.85 


39.22 


39.59 


39.96 


40.33 


40.70 


41.07 


112 


14 


41.44 


41.81 


42.18 


42.55 


42.92 


43.29 


43.66 


44.03 


120 


16 


44.40 


44.77 


45.14 


45.51 


45.88 


46.25 


46.62 


46.99 


128 


16 


47.36 


47.73 


48.10 


48.47 


48.84 


49.21 


49.58 


49.95 


186 


17 


50.32 


50.69 


51.06 


51.43 


51.80 


52.17 


52.54 


52.91 


144 


18 


53.28 


53.65 


54.02 


54.39 


54.76 


55.13 


55.50 


55.87 


162 


19 


56.24 


56.61 


56.98 


57.35 


57.72 


58.09 


58.46 


58.83 


160 


20 


59.20 


59.57 


59.94 


60.31 


60.68 


61.05 


61.42 


61.79 


168 


21 


62.16 


62.53 


62.90 


63.27 


63.64 


64.01 


64.38 


64.75 


176 


22 


65.12 


65.49 


65.86 


66.23 


66.60 


66.97 


67.34 


67.71 


184 


23 


68.08 


68.45 


68.82 


69.19 


69.56 


69.93 


70.30 


70.67 


192 


24 


71.04 


71.41 


71.78 


72.15 


72.52 


72.89 


73.26 


73.63 


200 


26 


74.00 


74.37 


74.74 


75.11 


75.48 


75.85 


76.22 


76.59 


208 


26 


76.96 


77.33 


77.70 


78.07 


78.44 


78.81 


79.18 


79.55 


216 


27 


79.92 


80.29 


80.66 


81.03 


81.40 


81.77 


82.14 


82.51 


224 


28 


82.88 


83.26 


83.62 


83.99 


84.36 


84.73 


.85. 10 


85.47 


232 


29 


85.84 


86.21 


86.58 


86.95 


87.32 


87.69 


88.06 


88.43 


240 


30 


88.80 


89.17 


89.54 


89. 91 


90.28 


90.65 


91.02 


91.39 


248 


31 


91.76 


92.13 


92.50 


92.87 


93.24 


93.61 


93.98 


94.35 


266 


32 


94.72 


95.09 


95.46 


95.83 


96.20 


96.57 


96.94 


97.31 


264 


33 


97.68 


98.05 


98.42 


98.79 


99.16 


99.53 


99.90 


100.27 


272 


34 


100. 64 


101. 01 


101. 38 


101. 75 


102. 12 


102. 49 


102. 86 


103. 23 


280 


36 


103. 60 


103. 97 


104. 34 


104.71 


105. 08 


105. 45 


105. 82 


106.19 


288 


36 


106. 56 


106. 93 


107. 30 


107. 67 


108.04 


108. 41 


108. 78 


109. 15 


296 


37 


109. 52 


109. 89 


110. 26 


110. 63 


111.00 


111. 37 


111. 74 


112. 11 


804 


88 


112. 48 


112. 85 


113. 22 


113. 59 


113. 96 


114. 33 


114. 70 


115. 07 


812 


39 


115.44 


115. 81 


116. 18 


116. 55 


116. 92 


117. 29 


117. 66 


118. 03 


820 


40 


118. 40 


118. 77 


119. 14 


119. 51 


119. 88 


120. 25 


120. 62 


120. 99 



36 

93.04 FEB DAT. [1 '4 hour, 10 c. ; 1/2 hour, 19 c. ; 3/4 boor, 29 c] 38 o. FEB HOUB . 



fiours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 
$1.52 


6/8 


6/8 


7/8 








$0.38 


$0.76 


$1.14 


$1.90 


$2.28 


$2.66 


8 


1 


$3.04 


3.42 


3.80 


4.18 


4.56 


4.94 


5.32 


5.70 


16 


2 


6.08 


6.46 


6.84 


7.22 


7.60 


7.98 


8.36 


8.74 


24 


8 


9.12 


9.50 


9.88 


10.26 


10.64 


11.02 


11.40 


11.78 


92 


4 


12.16 


12.54 


12.92 


13.30 


13.68 


14.06 


14.44 


14.82 


40 


5 


15.20 


15.58 


15.96 


16.34 


16.72 


17.10 


17.48 


17.86 


48 


6 


18.24 


18.62 


19.00 


19.38 


19.76 


20.14 


20.52 


20.90 


«6 


7 


21.28 


21.66 


22.04 


22.42 


22.80 


23.18 


23.56 


23.94 


64 


8 


24. 32 


24.70 


25.08 


25.46 


25.84 


26.22 


26.60 


26.98 


72 


9 


27.36 


27.74 


28.12 


28.50 


28.88 


29.26 


29.64 


30.02 


80 


10 


30.40 


30.78 


31.16 


31.54 


31.92 


32.30 


32.68 


33.06 


B8 


11 


33.44 


33.82 


84.20 


34.58 


34.96 


35.34 


35.72 


36.10 


96 


12 


36.48 


36.86 


- 37. 24 


37.62 


38.00 


38.38 


38.76 


39.14 


104 


13 


39.52 


39.90 


40.28 


40.66 


41.04 


41.42 


41.80 


42.18 


112 


14 


42.56 


42.94 


43.32 


43.70 


44.08 


44.46 


44.84 


45.22 


120 


16 


45.60 


45.98 


46.36 


46.74 


47.12 


47.50 


47.88 


48.26 


128 


16 


48.64 


49.02 


49.40 


49.78 


50.16 


50.54 


50.92 


51.30 


136 


17 


51.68 


52.06 


52.44 


52.82 


53.20 


53.58 


53.96 


54.34 


144 


18 


54.72 


55.10 


55.48 


55.86 


56.24 


56.62 


57.00 


57.38 


162 


19 


57.76 


58.14 


58.52 


58.90 


59.28 


59.66 


60.04 


60.42 


160 


20 


60.80 


61.18 


61.56 


61.94 


62.32 


62.70 


63.08 


63.46 


168 


21 


63.84 


64.22 


64.60 


64.98 


65.36 


65.74 


66.12 


66.50 


176 


22 


66.88 


67.26 


67.64 


68.02 


68.40 


68.78 


69.16 


69.54 


184 


23 


69.92 


70.30 


70.68 


71.06 


71.44 


71.82 


72. 20 


72.58 


192 


24 


72.96 


73.34 


73.72 


74.10 


74.48 


74.86 


75.24 


75.62 


4300 


26 


76.00 


76.38 


76.76 


77.14 


77.52 


77.90 


78.28 


78.66 


^08 


26 


79.04 


79.42 


79.80 


80.18 


80.56 


80.94 


81.32 


81.70 


^16 


27 


82.08 


82.46 


82.84 


83.22 


83.60 


83.98 


84.36 


84.74 


^4 


28 


85.12 


85.50 


85.88 


86.26 


86.64 


87.02 


87.40 


87.78 


;232 


29 


88.16 


88.54 


88.92 


89.30 


89.68 


90.06 


90.44 


90.82 


^40 


80 


91.20 


91.58 


91.96 


92.34 


92.72 


93.10 


93.48 


93.86 


248 


81 


94.24 


94.62 


95.00 


95.38 


95.76 


96.14 


96.52 


96.90 


4366 


82 


97.28 


97.66 


98.04 


98.42 


98.80 


99.18 


99.56 


99.94 


264 


33 


100.32 


100.70 


101. 08 


101. 46 


101. 84 


102. 22 


102. 60 


102. 98 


272 


34 


103. 36 


103. 74 


104. 12 


104.50 


104. 88 


105. 26 


105.64 


106. 02 


280 


36 


106. 40 


106. 78 


107. 16 


107.54 


107. 92 


108. 30 


108. 68 


109. 06 


288 


36 


109.44 


109. 82 


110. 20 


110. 58 


110. 96 


111. 34 


111. 72 


112. 10 


296 


37 


112. 48 


112. 86 


113. 24 


113. 62 


114.00 


114. 38 


114. 76 


115. 14 


304 


38 


115. 52 


115.90 


116. 28 


116. 66 


117. 04 


117. 42 


117. 80 


118. 18 


312 


39 


118. 56 


118. 94 


119. 32 


119. 70 


120. 08 


120. 46 


120. 84 


121. 22 


820 


40 


121. 60 


121. 98 


122. 36 


122. 74 


123. 12 


123. 50 


123. 88 


124. 26 



37 



$3.12 P£S BAT. [1/i honr, 10 c. ; 1/2 hour, 20 o. ; 3/4 hoar, 29 c] 39 c. PER HOTTK. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


6/8 


6/8 


7/8 








$0.39 


$0.78 


$1.17 


$1.56 


$1.95 


$2.34 


$2.73 


8 


1 


$3.12 


3.51 


3.90 


4.29 


4.68 


' 5.07 


5.46 


5.85 


16 


2 


6.24 


6.63 


7.02 


7.41 


7.80 


8.19 


8.58 


8.97 


24 


3 


9.36 


9.75 


10.14 


10.53 


10.92 


11.31 


11.70 


12. Od 


32 


4 


12.48 


12.87 


13.26 


13.65 


14.04 


14.43 


14.82 


15.21. 


^ 


6 


15.60 


15.99 


16.38 


16.77 


17.16 


17.55 


17.94 


18.3a 


48 


6 


18.72 


19.11 


19.50 


19.89 


20.28 


20.67 


21.06 


21.45 


56 


7 


21.84 


22.23 


22.62 


23.01 


23.40 


23.79 


24.18 


24.57 


64 


8 


24.96 


25.35 


25.74 


26.13 


26.52 


26.91 


27.30 


27.69 


72 


9 


28.08 


28.47 


28.86 


29.25 


29.64 


30.03 


30.42 


30. 81, 


90 


10 


31.20 


31.59 


31.98 


32.37 


32.76 


1 

33.15 


33.54 


33.9a 


88 


11 


34.32 


34.71 


35.10 


35.49 


35.88 


36.27 


36.66 


37.05 


96 


12 


37.44 


37.83 


38.22 


38.61 


39.00 


39.39 


39.78 


40.17 


104 


13 


40.56 


40.95 


41.34 


41.73 


42.12 


42.51 


42.90 


43.2ft 


112 


14 


43.68 


44.07 


44.46 


44.^5 


45.24 


45.63 


46.02 


46.41 


120 


16 


46.80 


47.19 


47.58 


47.97 


48.36 


48. 75 


49.14 


49.5a 


128 


16 


49.92 


50.31 


50.70 


51.09 


51.48 


51.87 


52.26 


52.65 


136 


17 


53.04 


53.43 


53.82 


54.21 


54.60 


54.99 


55.38 


55.77 


144 


18 


56.16 


56.55 


56.94 


57.33 


57.72 


58.11 


58. 50 


58.89 


162 


19 


59.28 


59.67 


60. 06 


60.45 


60.84 


61.23 


61. 62 


62.01 


160 


20 


62.40 


62.79 


63.18 


63.57 


63.96 


64.35 


64.74 


65.13 


168 


21 


65.52 


65.91 


66.30 


66.69 


67.08 


67.47 


67.86 


68.25 


176 


22 


68.64 


69.03 


69.42 


69.81 


70.20 


70.59 


70.98 


71.37 


184 


23 


71.76 


72.15 


72.54 


72.93 


73.32 


73.71 


74.10 


74.49 


192 


24 


74.88 


75.27 


75.66 


76.05 


76.44 


76.83 


77.22 


77.61 


200 


26 


78.00 


78.39 


78.78 


79.17 


79.56 


79.95 


80.34 


80.73 


208 


26 


81.12 


81.51 


81.90 


82.29 


82.68 


83.07 


83.46 


83.85 


216 


27 


84.24 


84.63 


85.02 


85.41 


85.80 


86.19 


86.58 


86.97 


224 


28 


87.36 


87.75 


88.14 


88.53 


88.92 


89.31 


89.70 


90.09 


232 


29 


90.48 


90.87 


91.26 


91.65 


92.04 


92.43 


92.82 


93.21 


240 


30 


93.60 


93.99 


94.38 


94.77 


95.16 


95.55 


95.94 


96.33 


248 


31 


96.72 


97.11 


97.50 


97.89 


98.28 


98.67 


99.06 


99.45 


266 


32 


99.84 


100.23 


100.62 


101. 01 


101. 40 


101. 79 


102. 18 


102. 57 


264 


33 


102. 96 


103. 35 


103. 74 


104. 13 


104. 52 


104.91 


105. 30 


105. 69 


272 


34 


106. 08 


106. 47 


106. 86 


107. 25 


107. 64 


108. 03 


108. 42 


108. 81 


280 


36 


109. 20 


109. 59 


109. 98 


110. 37 


110. 76 


111. 15 


111. 54 


111. 93 


288 


36 


112. 32 


112. 71 


113. 10 


113. 49 


113. 88 


114. 27 


114. 66 


115. 05 


296 


37 


115. 44 


115. 83 


116. 22 


116. 61 


117.00 


117. 39 


117. 78 


118. 17 


304 


38 


118. 56 


118. 95 


119. 34 


119. 73 


120.12 


120. 51 


120.90 


121. 29 


312 


39 


121. 68 


122. 07 


122. 46 


122. 85 


123. 24 


123. 63 


124. 02 


124. 41 


320 


40 


124. 80 


125. 19 


125. 58 


125. 97 


126. 36 


126. 75 


127. 14 


127. 53 



38 



Q3.20 FEB DAT. [1/4 hour, 10 c. ; 1/2 hoar, 20 o. ; 3/4 honi, 80 c] 40 o. FEB HOXTB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 






$0.40 


$0.80 


$1.20 


$1.60 


$2.00 


$2.40 


$2.80 


8 


1 


$3.20 


3.60 


4.00 


4.40 


4.80 


5.20 


5.60 


6.00 


16 


2 


6.40 


6.80 


7.20 


7,60 


8.00 


8.40 


8.80 


9.20 


24 


3 


9.60 


10.00 


10.40 


10.80 


11.20 


11.60 


12.00 


12.40 


82 


4 


12.80 


13.20 


13.60 


14.00 


14.40 


14.80 


15.20 


16.60 


40 


6 


16.00 


16.40 


16.80 


17.20 


17.60 


18.00 


18.40 


18.80 


48 


6 


19.20 


19.60 


20.00 


20.40 


20.80 


21.20 


21.60 


22.00 


66 


7 


22.40 


22.80 


23.20 


23.60 


24.00 


24.40 


24.80 


25.20 


64 


8 


25.60 


26.00 


26.40 


26.80 


27.20 


27.60 


28.00 


28.40 


72 


9 


28.80 


29.20 


29.60 


30.00 


30.40 


30.80 


31.20 


31.60 


80 


10 


32.00 


32.40 


32,80 


33.20 


33.60 


34.00 


34.40 


34.80 


88 


11 


35.20 


35.60 


36.00 


36.40 


36.80 


37.20 


37.60 


38.00 


96 


12 


38.40 


38,80 


39.20 


39.60 


40.00 


40.40 


40.80 


41.20 


104 


13 


41.60 


42.00 


42.40 


42.80 


43.20 


43.60 


44.00 


44.40 


112 


14 


44.80 


45.20 


45.60 


46.00 


46.40 


46.80 


47.20 


47.60 


120 


16 


48.00 


48.40 


48.80 


49.20 


49.60 


50.00 


50.40 


50.80 


128 


16 


51.20 


51.60 


52.00 


52.40 


52.80 


53.20 


53.60 


54.00 


136 


17 


54.40 


54.80 


55.20 


55.60 


56.00 


56.40 


56.80 


57.20 


144 


18 


57.60 


58.00 


58.40 


58.80 


59.20 


59.60 


60.00 


60.40 


152 


19 


60.80 


61.20 


61.60 


62.00 


62.40 


62.80 


63.20 


63.60 


160 


20 


64.00 


64.40 


64.80 


65.20 


65.60 


66.00 


66.40 


66.80 


168 


21 


67.20 


67.60 


68.00 


68.40 


68.80 


69.20 


69.60 


70.00 


176 


22 


70.40 


70.80 


71.20 


71.60 


72.00 


72.40 


72.80 


73.20 


184 


23 


73.60 


74.00 


74.40 


74.80 


75.20 


75.60 


76.00 


76.40 


192 


24 


76.80 


77.20 


77.60 


78.00 


78.40 


78.80 


79.20 


79.60 


200 


26 


80.00 


80.40 


80.80 


81.20 


81.60 


82.00 


82.40 


82.80 


208 


26 


83.20 


83.60 


84.00 


84.40 


84.80 


85.20 


85.60 


86.00 


216 


27 


86.40 


86.80 


87.20 


87.60 


88.00 


88.40 


88.80 


89.20 


224 


28 


89.60 


90.00 


90.40 


90.80 


91.20 


91.60 


92.00 


92.40 


232 


29 


92.80 


93.20 


93.60 


94.00 


94.40 


94.80 


95.20 


95.60 


240 


30 


96.00 


96.40 


96.80 


97.20 


97.60 


98.00 


98.40 


98.80 


248 


31 


99.20 


99.60 


100. 00 


100. 40 


100. 80 


101.20 


101. 60 


102.00 


256 


32 


102. 40 


102. 80 


103. 20 


103. 60 


104. 00 


104. 40 


104. 80 


105.20 


264 


33 


105. 60 


106.00 


106. 40 


106. 80 


107. 20 


107. 60 


108. 00 


108. 40 


272 


34 


108. 80 


109. 20 


109. 60 


110. 00 


110. 40 


110. 80 


111. 20 


111. 60 


280 


36 


112.00 


112.40 


112. 80 


113. 20 


113. 60 


114. 00 


114.40 


114. 80 


288 


36 


115. 20 


115. 60 


116.00 


116. 40 


116. 80 


117. 20 


117. 60 


118.00 


296 


37 


118.40 


118. 80 


119. 20 


119. 60 


120. 00 


120. 40 


120. 80 


121. 20 


304 


38 


121. 60 


122. 00 


122. 40 


122. 80 


123. 20 


123. 60 


124. 00 


124. 40 


312 


39 


124. 80 


125. 20 


125. 60 


126. 00 


126. 40 


126. 80 


127. 20 


127. 60 


320 


40 


128.00 


128. 40 


128. 80 


129. 20 


129. 60 


130.00 


130. 40 


130. 80 



39 



$8.88 FEB DAT. [1/4 honr, 10 c. ; 1/8 hour, 21 c. ; 3/4 hour, 31 c] 41c. PEBHOUB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


6/8 


6/8 


7/8 








10.41 


$0.82 


11.23 


$1.64 


$2.05 


$2.46 


$2.87 


8 


1 


13.28 


3.69 


4.10 


4.51 


4.92 


5.33 


5.74 


6.15 


16 


2 


6.56 


6.97 


7.38 


7.79 


8.20 


8.61 


9.02 


9.43 


24 


3 


9.84 


10.25 


10.66 


11.07 


11.48 


11.89 


12.30 


12.71 


32 


4 


13.12 


13.53 


13.94 


14.35 


14.76 


15.17 


15.58 


15.99 


40 


6 


16.40 


16.81 


17.22 


17.63 


18.04 


18.45 


18.86 


19.27 


48 


6 


19.68 


20.09 


20.50 


20.91 


21.32 


21.73 


22.14 


22.55 


66 


7 


22.96 


23.37 


23.78 


24.19 


24.60 


25.01 


25.42 


25.83 


64 


8 


26.24 


26.65 


27.06 


27.47 


27.88 


28.29 


28.70 


29.11 


72 


9 


29.52 


29.93 


30.34 


30.75 


31.16 


31.57 


31.98 


32.39 


80 


10 


32.80 


33.21 


33.62 


34.03 


34.44 


34.85 


35.26 


35.67 


88 


11 


36.08 


36.49 


36. 90 


37.31 


37.72 


38.13 


38.54 


38.95 


06 


12 


39.36 


39.77 


40.18 


40.59 


41.00 


41.41 


41.82 


42.23 


104 


13 


42.64 


43.05 


43.46 


43.87 


44.28 


44.69 


45.10 


45.61 


112 


14 


45.92 


48.33 


46.74 


47.15 


47.56 


47.97 


48.38 


48.79 


120 


16 


49.20 


49.61 


50.02 


50.43 


50.84 


51.25 


51.66 


52.07 


128 


16 


52.48 


52.89 


53.30 


53.71 


54.12 


54.53 


54.94 


55.35 


136 


17 


55.76 


56.17 


56.58 


56.99 


57.40 


57.81 


58.22 


58.63 


144 


18 


59.04 


59.45 


59.86 


60.27 


60.68 


61.09 


61.50 


61.91 


162 


19 


62.32 


62.73 


63.14 


63.55 


63.96 


64.37 


64.78 


65.19 


160 


20 


65.60 


66.01 


66.42 


66.83 


67.24 


67.65 


68.06 


68.47 


168 


21 


68.88 


69.29 


69.70 


70.11 


70.52 


70.93 


71.34 


71.75 


176 


22 


72.16 


72.57 


72.98 


73.39 


73.80 


74.21 


74.62 


75.03 


184 


28 


75.44 


75.85 


76.26 


76.67 


77.08 


77.49 


77.90 


78.31 


192 


24 


78.72 


79.13 


79.54 


79.95 


80.36 


80.77 


81.18 


81.59 


200 


26 


82.00 


82.41 


82.82 


83.23 


83.64 


84.05 


84.46 


84.87 


208 


26 


85.28 


85.69 


86.10 


86.51 


86.92 


87.33 


87.74 


88.15 


216 


27 


88.56 


88.97 


89.38 


89.79 


90.20 


90.61 


91.02 


91.43 


224 


28 


91.84 


92.25 


92.66 


93.07 


93.48 


93.89 


94.30 


94.71 


232 


29 


95.12 


95.53 


95.94 


96.35 


96.76 


97.17 


97.58 


97.99 


240 


30 


98.40 


98.81 


99.22 


99.63 


100.04 


100.45 


100.86 


101. 27 


248 


81 


101. 68 


102. 09 


102.50 


102. 91 


103. 32 


103. 73 


104. 14 


104. 55 


266 


32 


104. 96 


105. 37 


105. 78 


106. 19 


106. 60 


107.01 


107.42 


107. 83 


264 


33 


108. 24 


108. 65 


109. 06 


109. 47 


109. 88 


110. 29 


110. 70 


111.11 


272 


84 


111.52 


111.93 


112.34 


112. 75 


113. 16 


113. 57 


113. 98 


114. 39 


280 


86 


114. 80 


115. 21 


115. 62 


116. 03 


116. 44 


116. 85 


117. 26 


117. 67 


288 


36 


118. 08 


118. 49 


118. 90 


119. 31 


119. 72 


120. 13 


120. 54 


120. 95 


296 


37 


121. 36 


121. 77 


122. 18 


122. 59 


123.00 


123. 41 


123. 82 


124. 23 


804 


38 


124.64 


125. 05 


125. 46 


125. 87 


126. 28 


126.69 


127. 10 


127. 51 


812 


39 


127. 92 


128. 33 


128. 74 


129. 15 


129. 56 


129. 97 


130. 38 


130. 79 


820 


40 


131.20 


131.61 


132. 02 


132. 43 


132. 84 


133. 25 


133. 66 


134. 07 



40 



$3.36 PEK DAT. [l/41ioar, 11 c; l/2]ionT, 21 c; 8/4]ionT, 32 c.] 42 c. FSB QOUB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 
10.42 


2/8 


8/8 

11.26 


4/8 


6/8 


6/8 
12.52 


m 








10.84 


IL68 


12.10 


12.94 


8 


1 


13.36 


3.78 


4.20 


4.62 


5.04 


5.46 


5.88 


6.30 


16 


2 


6.72 


7.14 


7.56 


7.98 


8,40 


8.82 


9.24 


9.66 


24 


3 


10.08 


10.50 


10.92 


11.34 


11.76 


12.18 


12.60 


13.02 


32 


4 


13.44 


13.86 


14.28 


14.70 


15.12 


15.54 


15.96 


16.38 


40 


6 


16.80 


17.22 


17.64 


18.06 


18.48 


18.90 


19.32 


19.74 


48 


6 


20.16 


20.58 


21.00 


21.42 


21.84 


22.26 


22.68 


23.10 


66 


7 


23.52 


23.94 


24.36 


24.78 


25.20 


25.62 


26.04 


26.46 


64 


8 


26.88 


27.30 


27.72 


28.14 


28.56 


28.98 


29.40 


29.82 


72 


9 


30.24 


30.66 


31.08 


31.50 


31.92 


32.34 


32.76 


33.18 


80 


10 


33.60 


34.02 


34.44 


34.86 


35.28 


35.70 


36.12 


36.54 


88 


11 


36.96 


37.38 


37.80 


38.22 


38.64 


39.06 


39.48 


39.90 


96 


12 


40.32 


40.74 


41.16 


41.58 


42.00 


42.42 


42.84 


43.26 


104 


13 


43.68 


44.10 


44.52 


44.94 


45.36 


45.78 


46.20 


46.62 


112 


14 


47.04 


47.46 


47.88 


48.30 


48.7a 


49.14 


49.56 


49. 98 


120 


15 


50.40 


50.82 


51.24 


51.66 


52.08 


52.50 


52.92 


53.34 


128 


16 


53.76 


54.18 


54.60 


55.02 


55.44 


55.86 


56.28 


56.70 


136 


17 


57.12 


57.54 


57.96 


58.38 


58.80 


59.22 


59.64 


60.06 


144 


18 


60.48 


60.90 


61.32 


61.74 


62.16 


62.58 


63.00 


63. 42 


152 


19 


63.84 


64.26 


64.68 


65.10 


65.52 


65.94 


66.36 


66.78 


160 


20 


67.20 


67.62 


68.04 


68.46 


68.88 


69.30 


69.72 


70.14 


168 


21 


70.56 


70.98 


71.40 


71.82 


72.24 


72.66 


73.08 


73.50 


176 


22 


73.92 


74.34 


74.76 


75.18 


75.60 


76.02 


76.44 


76.86 


184 


23 


77.28 


77.70 


78.12 


78.54 


78.96 


79.38 


79.80 


80.22 


192 


24 


80.64 


81.06 


81.48 


81.90 


82.32 


82.74 


83.16 


83.58 


200 


25 


84.00 


84.42 


84.84 


85.26 


85.68 


86.10 


86.52 


^Q.94 


208 


26 


87.36 


87.78 


88.20 


88.62 


89.04 


89.46 


89.88 


90.30 


216 


27 


90.72 


91.14 


91.56 


91.98 


92.40 


92.82 


93.24 


93.66 


224 


28 


94.08 


94.50 


94.92 


95.34 


95.76 


96.18 


96.60 


97.02 


232 


29 


97.44 


97.86 


98.28 


98.70 


99.12 


99.54 


99.96 


100.38 


240 


80 


100.80 


101. 22 


101. 64 


102. 06 


102. 48 


102.90 


103. 32 


103. 74 


248 


31 


104. 16 


104. 58 


105.00 


105.42 


105. 84 


106. 26 


106. 68 


107. 10 


256 


32 


107. 52 


107. 94 


108. 36 


108. 78 


109. 20 


109. 62 


110. 04 


110. 46 


264 


33 


110. 88 


111.30 


111. 72 


112. 14 


112. 56 


112. 98 


113.40 


113. 82 


272 


34 


114. 24 


114. 66 


115. 08 


115.50 


115. 92 


116. 34 


116. 76 


117. 18 


280 


35 


117. 60 


118. 02 


118.44 


118. 86 


119. 28 


119. 70 


120. 12 


120,54 


288 


36 


120. 96 


121. 38 


121. 80 


122. 22 


122.64 


123. 06 


123. 48 


123.90 


296 


37 


124.32 


124.74 


125. 16 


125. 58 


126.00 


126. 42 


126.84 


127. 26 


304 


38 


127.68 


128.10 


128. 52 


128. 94 


129. 36 


129. 78 


130. 20 


130.62 


312 


39 


131.04 


131. 46 


131. 88 


132. 30 


132. 72 


133. 14 


133. 56 


133. 98 


320 


40 


134.40 


134.82 


135. 24 


135. 66 


136. 08 


136.50 


136. 92 


137.34 



41 



$3.44 PBS QA''^- IV* l>oiir, 11 c. ; 1/2 how, 28 c. ; 3/4 hour, 32 c] 43 c. PXB BOXTB. 



Hoi^S. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8. 


7/8 








$0.43 


10.86 


IL29 


11.72 


12.15 


12.58 


$3.01 


8 


1 


$3.44 


3.87 


4.30 


4.73 


5.16 


5.59 


6.02 


6.45 


16 


2 


6.88 


7.31 


7.74 


8.17 


8.60 


9.03 


9.46 


9.89 


24 


8 


10.32 


10.75 


11.18 


11.61 


12.04 


12.47 


12.90 


13.33 


32 


4 


13.76 


14.19 


14.62 


15.05 


15.48 


15.91 


16.34 


16.77 


40 


5 


17.20 


17.63 


18.06 


18.49 


18.92 


19.35 


19.78 


20.21 


48 


6 


20.64 


21.07 


21.50 


21.93 


22.36 


22.79 


23.22 


23.65 


56 


7 


24.08 


24.51 


24.94 


25.37 


25.80 


26.23 


26.66 


27.09 


64 


9 


27.52 


27.95 


28.38 


28.81 


29.24 


29.67 


30.10 


30.53 


72 


9 


30.96 


31.39 


31.82 


32.25 


32.68 


33.11 


33.54 


33.97 


80 


10 


34.40 


34.83 


35.26 


35.69 


36.12 


36.55 


36.98 


37.41 


88 


11 


37.84 


38.27 


38.70 


39.13 


39.56 


39.99 


40.42 


40.85 


96 


12 


41.28 


41.71 


42.14 


42.57 


43.00 


43.43 


43.86 


44.29 


104 


13 


44.72 


45.15 


45.58 


46.01 


46.44 


46.87 


47.30 


47.73 


112 


14 


48.16 


48.59 


49.02 


49.45 


49.88 


50.31 


50.74 


51.17 


120 


15 


51.60 


52.03 


52.46 


52.89 


53.32 


53.75 


54.18 


54.61 


128 


16 


65.04 


55.47 


55.90 


56.33 


56.76 


57.19 


57.62 


58.05 


136 


17 


58.48 


58.91 


59.34 


59.77 


60.20 


60.63 


61.06 


61.49 


144 


18 


61.92 


62.35 


62.78 


63.21 


63.64 


64.07 


64.50 


64.93 


152 


19 


65.36 


65.79 


66.22 


66.65 


67.08 


67.51 


67.94 


68.37 


160 


20 


68.80 


69.23 


69.66 


70.09 


70.52 


70.95 


71.38 


71.81 


168 


21 


72.24 


72.67 


73.10 


73.53 


73.96 


74.39 


74.82 


75.25 


176 


22 


75.68 


76.11 


76.54 


76.97 


77.40 


77.83 


78.26 


78.69 


184 


23 


79.12 


79.55 


79.98 


80.41 


80.84 


81.27 


81.70 


82.13 


192 


24 


82.56 


82.99 


83.42 


83.85 


84.28 


84.71 


85.14 


85.57 


200 


25 


86.00 


86.43 


86.86 


87.29 


87.72 


88.15 


88.58 


89.01 


208 


26 


89.44 


89.87 


90.30 


90.73 


91.16 


91.59 


92.02 


92.45 


216 


27 


92.88 


93.31 


93.74 


94.17 


94.60 


95.03 


95.46 


95.89 


224 


28 


96.32 


96.75 


97.18 


97.61 


98.04 


98.47 


98.90 


99.33 


232 


29 


99.76 


100.19 


100. 62 


101. 05 


101. 48 


101. 91 


102. 34 


102. 77 


240 


30 


103. 20 


103. 63 


104. 06 


104. 49 


104. 92 


105. 35 


105. 78 


106. 21 


248 


31 


106.64 


107. 07 


107. 50 


107. 93 


108. 36 


108. 79 


109. 22 


109. 65 


256 


32 


110. 08 


110. 51 


110. 94 


111. 37 


111. 80 


112. 23 


112.66 


113. 09 


264 


33 


113. 52 


113. 95 


114. 38 


114. 81 


115. 24 


115. 67 


116. 10 


116. 53 


272 


34 


116. 96 


117. 39 


117. 82 


118. 25 


118. 68 


119. 11 


119. 54 


119. 97 


280 


35 


120.40 


120. 83 


121. 26 


121. 69 


122. 12 


122. 55 


122. 98 


123. 41 


288 


36 


123.84 


124. 27 


124. 70 


125. 13 


125. 56 


125. 99 


126. 42 


126. 85 


296 


37 


127. 28 


127. 71 


128. 14 


128. 57 


129.00 


129. 43 


129. 86 


130. 29 


8(H 


38 


130. 72 


131. 15 


131. 58 


132. 01 


132. 44 


132. 87 


133. 30 


133. 73 


812 


39 


134. 16 


134. 59 


135. 02 


135. 45 


135. 88 


136. 31 


136. 74 


137. 17 


320 


40 


137.60 


138. 03 


138. 46 


138. 89 


139. 32 


139. 75 


140. 18 


140. 61 



42 



.58 PEB DAT. [1/4 hour, 11 c. ; 1/2 honr, 22 c. ; 3/4 hour, 38 c] 44 c. FEB HOUX. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








$0.44 


10.88 


11.32 


11.76 


12.20 


12.64 


13.08 


8 


1 


13.52 


3.96 


4.40 


4.84 


5.28 


5.72 


6.16 


6.60 


16 


2 


7.04 


7.48 


7.92 


8.36 


8.80 


9.24 


9.68 


10.12 


24 


3 


10.56 


11.00 


11.44 


11.88 


12.32 


12.76 


13.20 


13.64 


32 


4 


14.08 


14.52 


14.96 


15.40 


15.84 


16.28 


16.72 


17.16 


40 


5 


17.60 


18.04 


18.48 


18.92 


19.36 


19.80 


20.24 


20.68 


48 


6 


21.12 


21.56 


22.00 


22.44 


22.88 


23.32 


23. 76 


24.20 


56 


7 


24.64 


25.08 


25.52 


25.96 


26.40 


26.84 


27.28 


27.72 


64 


8 


28.16 


28.60 


29.04 


29.48 


29.92 


30.36 


30.80 


31.24 


72 


9 


31.68 


32.12 


32.56 


33.00 


33.44 


33.88 


34.32 


34.76 


80 


10 


35.20 


35.64 


36.08 


36.52 


36.96 


37.40 


37.84 


38.28 


88 


11 


38.72 


39.16 


39.60 


40.04 


40.48 


40.92 


41.36 


41.80 


96 


12 


42.24 


42.68 


43.12 


43,56 


44.00 


44.44 


44.88 


45.32 


104 


13 


45.76 


46.20 


46.64 


47.08 


47.52 


47.96 


48.40 


48.84 


112 


14 


49.28 


49.72 


50.16 


50.60 


51.04 


51.48 


51.92 


52.36 


120 


15 


52.80 


53.24 


53.68 


54.12 


54.56 


55.00 


55.44 


55.88 


128 


16 


56.32 


56.76 


57.20 


57.64 


58.08 


58.52 


58.96 


59.40 


136 


17 


59.84 


60.28 


60.72 


61.16 


61.60 


62.04 


62.48 


62.92 


144 


18 


63.36 


63.80 


64.24 


64.68 


65.12 


65.56 


66.00 


66.44 


152 


19 


66.88 


67.32 


67.76 


68.20 


68.64 


69.08 


69.52 


69.96 


160 


20 


70.40 


70.84 


71.28 


71.72 


72.16 


72.60 


1 
73.04 


73.48 


168 


21 


73.92 


74.36 


74.80 


75.24 


75.68 


76.12 


76.56 


77.00 


176 


22 


77.44 


77.88 


78.32 


78.76 


79.20 


79.64 


80.08 


80.52 


184 


23 


80.96 


81.40 


81.84 


82.28 


82.72 


83.16 


83.60 


84.04 


192 


24 


84.48 


84.92 


85.36 


85.80 


86.24 


86.68 


87.12 


87.56 


200 


25 


88.00 


88.44 


88.88 


89.32 


89.76 


90.20 


90.64 


91.08 


208 


26 


91.52 


91.96 


92.40 


92.84 


93.28 


93.72 


94.16 


94.60 


216 


27 


95.04 


95.48 


95.92 


96.36 


96.80 


97.24 


97.68 


98.12 


224 


28 


98.56 


99.00 


99.44 


99.88 


100. 32 


100.76 


101. 20 


101. 64 


232 


29 


102. 08 


102. 52 


102. 96 


103. 40 


103. 84 


104. 28 


104. 72 


105. 16 


240 


30 


105. 60 


106. 04 


106. 48 


106. 92 


107. 36 


107. 80 


108. 24 


108. 68 


248 


31 


109. 12 


109. 56 


110. 00 


110. 44 


110. 88 


111. 32 


111. 76 


112. 20 


256 


32 


112. 64 


113. 08 


113. 52 


113. 96 


114. 40 


114. 84 


115. 28 


115. 72 


264 


33 


116. 16 


116. 60 


117. 04 


117. 48 


117. 92 


118. 36 


118. 80 


119. 24 


272 


34 


119. 68 


120. 12 


120. 56 


121.00 


121. 44 


121. 88 


122. 32 


122, 76 


280 


35 


123. 20 


123. 64 


124. 08 


124. 52 


124. 96 


125. 40 


125. 84 


126. 28 


288 


36 


126. 72 


127. 16 


127. 60 


128. 04 


128. 48 


128.92 


129. 36 


129. 80 


296 


37 


130. 24 


130. 68 


131. 12 


131. 56 


132.00 


132. 44 


132. 88 


133. 32 


304 


38 


133. 76 


134. 20 


134. 64 


135. 08 


135. 52 


135. 96 


136.40 


136.84 


312 


39 


137. 28 


137. 72 


138. 16 


138. 60 


139. 04 


139. 48 


139. 92 


140.36 


320 


40 


140.80 


141. 24 


141. 68 


142. 12 


142. 56 


143.00 


143.44 


143. 88 



43 



$8.60 PER DAT. [1/4 hour, 11 c. ; 1/2 hour, 23 c. ; 3/4 hour, 34 c] 45 c. PEE HOUR. 



Hours. 



8 
16 
24 
88 

40 
48 
66 
64 
72 

80 

88 

96 

104 

118 

120 
188 
136 
144 
162 

160 
168 
176 
184 
192 

200 
208 
216 
224 
282 

240 
248 
266 
264 
272 

280 
288 
296 
304 
812 

820 



Days. 


Total. 


1 


13.60 


2 


7.20 


8 


10.80 


4 


14.40 


6 


18.00 


6 


21.60 


7 


25.20 


8 


28.80 


9 


32.40 


10 


36.00 


11 


39.60 


12 


43.20 


18 


46.80 


14 


50.40 


16 


54.00 


16 


57.60 


17 


61.20 


18 


64.80 


19 


68.40 


20 


72.00 


21 


75.60 


22 


79.20 


28 


82.80 


24 


86.40 


25 


90.00 


26 


93.60 


27 


. 97.20 


28 


100.80 


29 


104.40 


80 


108.00 


81 


111. 60 


82 


115. 20 


88 


118.80 


84 


122.40 


86 


126.00 


86 


129.60 


87 


133. 20 


88 


136. 80 


89 


140.40 


40 


144.00 



1/8 



$0.45 

4.05 

7.65 

11.25 

14.85 

18.45 
22.05 
25.65 
29.25 
32.85 

36.45 
40.05 
43.65 
47.25 
50.85 

54.45 
58.05 
61.65 
65.25 

68.85 

72.45 
76.05 
79.65 
83.25 
86.85 

90.45 

94.05 

97.65 

101. 25 

104.85 

108. 45 
112. 05 
115. 65 
119. 25 
122. 85 

126. 45 
130.05 
133. 65 
137. 25 
140.85 

144. 45 



2/8 



i 



$0.90 

4.50 

8.10 

11.70 

15.30 

18.90 
22.50 
26.10 
29.70 
33.30 

36.90 
40.50 
44.10 
47.70 
51.30 

54.90 
58.50 
62.10 
65.70 
69.30 

72.90 
76.50 
80.10 
83.70 
87.30 

90.90 

94.50 

98.10 

101. 70 

105. 30 

108.90 
112.50 
116. 10 
119. 70 
123.30 

126.90 
130.50 
134, 10 
137. 70 
141.30 

144.90 



3/8 



$1.35 

4.95 

8.55 

12.15 

15.75 

19.35 
22.95 
26.55 
30.15 
33.75 

37.35 
40.95 
44.55 
48.15 
51.75 

55.35 
58.95 
62.55 
66.15 
69.75 

73.35 
76.95 
80.55 
84.15 
87.75 

91.35 

94.95 

98.55 

102. 15 

105. 75 

109. 35 
112. 95 
116. 55 
120. 15 
123. 75 

127. 35 
130. 95 
134. 55 
138. 15 
141. 75 

145. 35 



4/8 



$1.80 

5.40 

9.00 

12.60 

16.20 

19.80 
23.40 
27.00 
30.60 
34.20 

37.80 
41.40 
45.00 
48.60 
52.20 

55.80 
59.40 
63.00 
66.60 
70.20 

73.80 
77.40 
81.00 
84.60 
88.20 

91.80 

95.40 

99.00 

102.60 

106. 20 

109.80 
113.40 
117.00 
120.60 
124. 20 

127.80 
131.40 
135.00 
138.60 
142. 20 

145. 80 



5/8 



$2.25 

5.85 

9.45 

13.05 

16.65 

20.25 
23.85 
27.45 
31.05 
34.65 

38.25 
41.85 
45.45 
49.05 
52.65 

56.25 
59.85 
63.45 
67.05 
70.65 

74.25 
77.85 
81.45 
85.05 
88.65 

92.25 

95.85 

99.45 

103. 05 

106. 65 

110. 25 
113. 85 
117. 45 
121. 05 
124. 65 

128. 25 
131. 85 
135. 45 
139. 05 
142.65 

146. 25 



6/8 



$2.70 

6.30 

9.90 

13.50 

17.10 

20.70 
24.30 
27.90 
31.50 
35.10 

38.70 
42.30 
45.90 
49.50 
53.10 

56.70 
60.30 
63.90 
67.50 
71.10 

74.70 
78.30 
81.90 
85.50 
89.10 

92.70 

96.30 

99.90 

103.50 

107. 10 

110. 70 
114. 30 
117.90 
121.50 
125. 10 

128. 70 
132.30 
135. 90 
139.50 
143. 10 

146. 70 



7/8 



$3.15 
6.75 
10.35 
13.95 
17.55 

21.15 
24.75 
28.35 
31.95 
35.55 

39.15 
42.75 
46.35 
49.95 
53.55 

57.15 
60.75 
64.35 
67.95 
71.55 

75.15 

78.75 
82.35 
85.95 
89.55 

93.15 

96.75 

100.35 

103. 95 

107.55 

111. 15 
114. 75 
118. 35 
121. 95 
125. 55 

129. 15 
132. 75 
136. 35 
139. 95 
143. 55 

147. 15 



44 



t3.68 PBB DAY. [1/4 hour, 12 c. ; 1/8 hour, 28 e. ; 3/4 hour, 86 c] 46 c. P^R HOXTB. 



Hours. 


Days. 

1 


8 


1 


16 


8 


24 


8 


32 


^ 


40 


5 


48 


6 


66 


7 


64 


9 


72 


9 


80 


10 


88 


11 


96 


12 


104 


13 


112 


14 


120 


15 


128 


16 


136 


17 


144 


1? 


152 


19 


160 


20 


168 


21 


176 


22 


184 


23 


192 


24 


200 


25 


208 


26 


216 


27 


224 


28 


232 


2«l 


240 


30 


248 


31 


256 


32 


264 


33 


272 


84 


280 


35 


288 


36 


296 


37 


804 


38 


312 


39 


820 


40 



Total. 


1/8 


2/8 


8/8 


4/8 
11.84 


5/8 


6/8 


7/8 




10.46 


10.92 


11.38 


12.30 


12.76 


$3.22 


$3.68 


4.14 


4.60 


5.06 


5.52 


5.98 


6.44 


6.90 


7.36 


7.82 


8.28 


8.74 


9.20 


9.66 


id 12 


10.58 


11.04 


11.50 


11.96 


12.42 


12.88 


13.34 


13.80 


14.26 


14.72 


15.18 


15.64 


16.10 


16.56 


17.02 


17.48 


17.94 


18.40 


18.86 


19.32 


19.78 


20.24 


20.70 


21.16 


21.62 


22. 08 


22.54 


23,00 


23.46 


23.92 


24.38 


24.84 


25.30 


25,76 


26.22 


26.68 


27.14 


27.60 


28.06 


28.52 


28.98 


29.44 


29.90 


30.36 


30.82 


31.28 


31.74 


32.20 


32.66 


33.12 


33.58 


34.04 


34.50 


34.96 


35.42 


35.88 


36.34 


36.80 


37.26 


37.72 


38.18 


38.64 


39.10 


39.56 


40.02 


40.48 


40.94 


41.40 


41.86 


42.32 


42.78 


43.24 


43.70 


44.16 


44.62 


45.08 


45.54 


46.00 


46.46 


46.92 


47.38 


47.84 


48.30 


48.76 


49.22 


49.68 


5Q.14 


50.60 


51.06 


51.52 


51.98 


52.44 


52.90 


53.36 


53.82 


54.28 


54.74 


55.20 


55,66 


56.12 


56.58 


57.04 


57.50 


57.96 


d8.42 


58.88 


59.34 


59.80 


60.26 


60.72 


61.18 


61.64 


62.10 


62.56 


63.02 


63.48 


63.94 


64.40 


64.86 


65.32 


65.78 


66.24 


66.70 


67.16 


67.62 


68.08 


68.54 


69.00 


69.46 


69.92 


70.38 


70.84 


71.30 


71.76 


72.22 


72.68 


73.14 


73.60 


74.06 


74.52 


74.98 


75.44 


75.90 


76.36 


76.82 


77.28 


77. 74 


78.20 


78,66 


79.12 


79.58 


80.04 


go. 50 


80.96 


81.42 


81.88 


82.34 


82.80 


83.26 


83.72 


84.18 


84.64 


85.10 


85.56 


86.02 


86.48 


86.94 


87.40 


87.86 


88.32 


88.78 


89.24 


89.70 


90.16 


90.62 


91.08 


91.54 


92.00 


92.46 


92.92 


93.38 


93.84 


94.30 


94.76 


95.22 


95.68 


96.14 


96.60 


97.06 


97.52 


97.98 


98.44 


98.90 


99.36 


99.82 


100.28 


100.74 


101. 20 


101. 66 


102. 12 


102.58 


103.04 


103.50 


103. 96 


104. 42 


104. 88 


105. 34 


105. 80 


106. 26 


106. 72 


107. 18 


107. 64 


108. 10 


108. 56 


109. 02 


109. 48 


109. 94 


110.40 


110. 86 


111. 32 


111. 78 


112. 24 


112. 70 


113. 16 


113.62 


114. 03 


114,54 


115,00 


115.46 


115. 92 


116. 38 


116. 84 


117. 30 


117. 76 


118, 22 


118.68 


119. 14 


119.60 


120.06 


120. 52 


120. 98 


121. 44 


121.90 


122. 36 


122. 82 


123. 28 


123. 74 


124.20 


124.66 


125. 12 


125. 58 


126.04 


126. 50 


126. 96 


127. 42 


127. 88 


128.34 


128. 80 


129. 26 


129. 72 


130. 18 


130. 64 


131. 10 


131. 56 


132. 02 


132. 48 


132. 94 


133. 4p 


133. 86 


134. 32 


134. 78 


135. 24 


135. 70 


136. 16 


136. 62 


137. 08 


137.54 


138.00 


138. 46 


138. 92 


139. 38 


139.84 


140. 30 


140. 76 


141. 22 


141. 68 


142. 14 


142. 60 


143.06 


143. 52 


143. 98 


144.44 


144. 90 


145. 36 


145. 82 


146. 28 


146. 74 


147. 20 


147. 66 


148. 12 


148. 58 


149. 04 


149. 50 


149. 96 


150.42 



45 



$8.76 PSa DAT. [1/4 hour, 12 c. ; 1/8 hour, 21 c. ; 8/4 hour, 86 c] 47 c. PEB HOT«lV 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








10.47 


$0.94 


11.41 


$1.88 


$2.35 


$2.82 


$3.29 


8 


1 


$3.76 


4.23 


4.70 


5.17 


5,64 


6.11 


6.58 


7,05 


16 


2 


7.52 


7,99 


8.46 


8.93 


9.40 


9.87 


10.34 


10.81 


24 


8 


11.28 


11.75 


12.22 


12.69 


13.16 


13.63 


14.10 


14.57 


82 


4 


15.04 


15.51 


15.98 


16.45 


16.92 


17.39 


17.86 


18.33 


40 


5 


18.80 


19.27 


19.74 


20.21 


20.68 


21.15 


21.62 


22.09 


48 


6 


22.56 


23.03 


23.50 


23.97 


24.44 


24.91 


25.38 


25.85 


56 


7 


26.32 


26.79 


27.26 


27,73 


28.20 


28.67 


29.14 


29.61 


64 


8 


30.08 


30.55 


31.02 


31.49 


31.96 


32.43 


32.90 


33.37 


72 


9 


33.84 


34.31 


34.78 


35.25 


35.72 


36.19 


36.66 


37.13 


80 


10 


37.60 


38.07 


38.54 


39.01 


39.48 


39.95 


40.42 


40.89 


88 


11 


41.36 


41.83 


42.30 


42.77 


43.24 


43.71 


44.18 


44.65 


96 


12 


45.12 


45.59 


46.06 


46.53 


47.00 


47.47 


47.94 


48.41 


104 


13 


48.88 


49.35 


49.82 


50.29 


50.76 


51.23 


51.70 


52.17 


112 


14 


52.64 


53.11 


53.58 


54.05 


54.52 


54.99 


55.46 


55.93 


120 


15 


56.40 


56.87 


57.34 


57.81 


58.28 


58.75 


59.22 


59.69 


128 


16 


60.16 


60.63 


61.10 


61.57 


62.04 


62.51 


62.98 


63.45 


186 


17 


63.92 


64.39 


64.86 


65.33 


65.80 


66.27 


66.74 


67.21 


144 


18 


67.68 


68.15 


68.62 


69.09 


69.56 


70.03 


70.50 


70.97 


152 


19 


71.44 


71.91 


72.38 


72.85 


73.32 


73.79 


74.26 


74.73 


160 


20 


75.20 


75.67 


76.14 


76.61 


77.08 


77.55 


78.02 


78.49 


168 


21 


78.96 


79.43 


79.90 


80.37 


80.84 


81.31 


81.78 


82.25 


176 


22 


82.72 


83.19 


83.66 


84.13 


84.60 


85.07 


85.54 


86.01 


184 


23 


86.48 


86.95 


87.42 


87.89 


88.36 


88.83 


89.30 


89.77 


192 


24 


90.24 


90.71 


91.18 


91.65 


92.12 


92.59 


93.06 


93.53 


200 


25 


94.00 


94.47 


94.94 


95.41 


95.88 


96.35 


96.82 


97.29 


208 


26 


97.76 


98.23 


98.70 


99.17 


99.64 


100.11 


100.58 


101. 05 


216 


27 


101. 52 


101. 99 


102. 46 


102. 93 


103. 40 


103. 87 


104.34 


104.81 


224 


28 


105. 28 


105. 75 


106. 22 


106. 69 


107. 16 


107. 63 


108. 10 


108. 57 


282 


29 


109.04 


109.51 


109. 98 


110. 45 


110. 92 


111. 39 


111. 86 


112. 33 


240 


30 


112. 80 


113. 27 


113. 74 


114. 21 


114. 68 


115. 15 


115. 62 


116. 09 


248 


81 


116. 56 


117. 03 


117. 50 


117. 97 


118. 44 


118. 91 


119. 38 


119. 85 


256 


32 


120. 32 


120. 79 


121. 26 


121. 73 


122. 20 


122. 67 


123. 14 


123. 61 


264 


33 


124.08 


124. 55 


125. 02 


125. 49 


125. 96 


126. 43 


126. 90 


127. 37 


272 


34 


127. 84 


128. 31 


128. 78 


129. 25 


129. 72 


130. 19 


130. 66 


131. 13 


280 


35 


131. 60 


132. 07 


132. 54 


133. 01 


133. 48 


133. 95 


134. 42 


134. 89 


288 


36 


135. 36 


135. 83 


136. 30 


136. 77 


137. 24 


137. 71 


138. 18 


138. 65 


296 


37 


139. 12 


139. 59 


140. 06 


140. 53 


141.00 


141. 47 


141. 94 


142. 41 


304 


38 


142. 88 


143. 35 


143. 82 


144. 29 


144. 76 


145. 23 


145. 70 


146. 17 


812 


39 


146. 64 


147. 11 


147. 58 


148. 05 


148. 52 


148. 99 


149. 46 


149. 93 


820 


40 


150.40 


150.87 


151. 34 


151. 81 


152. 28 


152. 75 


153. 22 

1 


153. C9 



46 



«S.M FEB DAT. [1/4 hour, 12 c. ; 1/2 lionr, 24 c. ; 3,4 hour, 86 c] 48 c. FEB HOTTB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


1 

' 3/8 


1 

i 4/8 

i 


6/8 


6/8 


7/8 








$0.48 


$0.96 


$1.44 


1 

$1.92 


$2.40 


$2.88 


$3.36 


8 


1 


13.84 


4.32 


4.80 


5.28 


5.76 


6.24 


6.72 


7.20 


16 


2 


7.68 


8.16 


8.64 


9.12 


9.60 


10.08 


10.56 


11.04 


24 


3 


11.52 


12.00 


12.48 


12.96 


: 13. 44 

1 


13.92 


14.40 


14.88 


32 


4 


15.36 


15.84 


16.32 


16.80 


17.28 


17.76 


18.24 


18.72 


40 


6 


19.20 


19.68 


20.16 


20.64 


: 21.12 


21.60 


22.08 


22.56 


48 


6 


23.04 


23.52 


24.00 


24.48 


! 24.96 


25.44 


25.92 


26.40 


66 


7 


26.88 


27.36 


27.84 


28.32 


; 28.80 


29.28 


29.76 


30.24 


64 


8 


30.72 


31.20 


31.68 


32.16 


1 32.64 


33.12 


33.60 


34.08 


72 


9 


34.56 


35.04 


35.52 


36.00 


36.48 


36.96 


37.44 


37.92 


80 


10 


38.40 


38.88 


39.36 


39.84 


40.32 


40.80 


41.28 


41.76 


88 


11 


42.24 


42.72 


43.20 


43.68 


44.16 


44.64 


45.12 


45.60 


96 


12 


46.08 


46.56 


47.04 


47.52 


48.00 


48.48 


48.96 


49.44 


104 


13 


49.92 


50.40 


50.88 


51.36 


51.84 


52.32 


52.80 


53.28 


112 


14 


53.76 


54.24 


54.72 


55.20 


55.68 


56.16 


56.64 


57.12 


120' 


16 


57.60 


58.08 


58.56 


59.04 


59.52 


60.00 


60.48 


60.96 


128 


16 


61.44 


61.92 


62.40 


62.88 


63.36 


63.84 


64.32 


64.80 


186 


17 


65.28 


65.76 


66.24 


66.72 


67.20 


67.68 


68.16 


68.64 


144 


18 


69.12 


69.60 


70.08 


70.56 


71.04 


71.52 


72.00 


72.48 


152 


19 


72.96 


73.44 


73.92 


74.40 


74.88 


75.36 


75.84 


76.32 


160 


20 


76.80 


77.28 


77.76 


78.24 


78.72 


79.20 


79.68 


80.16 


168 


21 


80.64 


81.12 


81.60 


82.08 


82.56 


83.04 


83.52 


84.00 


176 


22 


84.48 


84.96 


85.44 


85.92 


86.40 


86.88 


87.36 


87.84 


184 


23 


88.32 


88.80 


89.28 


89.76 


90.24 


90.72 


91.20 


91.68 


192 


24 


92.16 


92.64 


93.12 


93.60 


94.08 


94.56 


95.04 


95.52 


200 


25 


96.00 


96.48 


96.96 


97.44 


97.92 


98.40 


98.88 


99.36 


208 


26 


99.84 


100.32 


100.80 


101. 28 


101. 76 


102. 24 


102.72 


103.20 


216 


27 


103. 68 


104.16 


104.64 


105. 12 


105.60 


106.08 


106.56 


107.04 


224 


28 


107. 52 


108.00 


108. 48 


1 108. 96 


109.44 


109. 92 


110. 40 


110. 88 


232 


29 


111. 36 


111. 84 ; 


112. 32 


. 112. 80 


113. 28 


113. 76 


114.24 , 


114. 72 


240 


30 


115. 20 


115.68 t 


116. 16 


• 116. 64 


117. 12 


117. 60 


118. 08 


118. 56 


248 


31 


119.04 


119. 52 


120.00 


120. 48 


120. 96 


121. 44 


121. 92 


122. 40 


266 


32 


122. 88 


123. 36 1 


123. 84 


124. 32 


124. 80 


125. 28 


125.76 ' 

1 


126. 24 


264 


33 


126. 72 


127. 20 , 


127. 68 


128. 16 


128. 64 


129. 12 


129. 60 


130. 08 


272 


34 


130. 56 


131.04 


131. 52 


132.00 


132. 48 


132. 96 


133. 44 


133. 92 


280 


36 


]34.40 


134. 88 


135. 36 


135. 84 


136. 32 


136. 80 


137. 28 


137. 76 


288 


36 


138. 24 


138. 72 


139. 20 


139. 68 


140. 16 


140. 64 


141. 12 


141. 60 


296 


37 


142. 08 


142. 56 


143.04 


143. 52 


144.00 


144. 48 


144.96 ! 


145. 44 


804 


38 


145. 92 


146. 40 ' 


146. 88 


147. 36 


147. 84 


148. 32 


148. 80 


149. 28 


312 


39 


149, 76 


150.24 ; 


150. 72 


151. 20 


151. 68 


152. 16 


152. 64 


153. 12 


320 


40 


153. 60 


154. 08 


154. 56 


155. 04 


155.52 


156.00 


156. 48 


156.96 



47 



$8.92 PEB DAY. [1/4 hour, 18 c. ; 1/8 hour, 25 c. ; 3/4 hour, 37 c] 49 c. PES HOTTB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








$0.49 


$0.98 


$:i.47 


$1. 96 . 


$2.45 


$2.94 


$3.43 


8 


1 


13.92 


4.41 


4.90 


5.39 


5.88 


6.37 


6.86 


7.35 


16 


2 


7.84 


8.33 


8.82 


9.31 


9.80 


10.29 


10.78 


11.27 


24 


3 


11.76 


12.25 


12.74 


13.23 


13.72 


14.21 


14.70 


15.19 


32 


4 


15.68 


16.17 


16.66 


17. 15 . 


17.64 


18.13 


18.62 


19.11 


40 


5 


19.60 


20.09 


20.58 


21.07 


21.56 


22.05 


22.54 


23.03 


48 


6 


23.52 


24.01 


24.50 


24.99 


25.48 


25.97 


26.46 


26.95 


56 


7 


27.44 


27.93 


28.42 


28.91 


29.40 


29.89 


30.38 


30.87 


64 


8 


31.36 


31.86 


32.34 


32.83 


33.32 


33.81 


34.30 


34.79 


72 


9 


35.28 


35.77 


36.26 


36.75 


37.24 


37.73 


38.22 


38.71 


80 


10 


39.20 


39.69 


40.18 


40.67 


41.16 


41.65 


42.14 


42.63 


88 


11 


43.12 


43.61 


44.10 


44.59 


45.08 


45.57 


46.06 


46.55 


96 


12 


47.04 


47.53 


48.02 


48.51 


49.00 


49.49 


49.98 


50.47 


104 


13 


50.96 


51.45 


51.94 


52.43 


52.92 


53.41 


53. 90 


54.39 


112 


14 


54.88 


55.37 


55.86 


56.35 


56.84 


57.33 


57.82 


58.31 


120 


15 


58.80 


59.29 


59.78 


60.27 


60.76 


61.25 


61.74 


62.23 


128 


16 


62.72 


63.21 


63.70 


64.19 


64.68 


65.17 


65.66 


66.15 


136 


17 


66.64 


67.13 


67.62 


68.11 


68.60 


69.09 


69.58 


70.07 


144 


18 


70.56 


71.05 


71.54 


72.03 


72.52 


73.01 


73.50 


73.99 


152 


19 


74.48 


74.97 


75.46 


75.95 


76.44 


76.93 


77.42 


77.91 


160 


20 


78.40 


78.89 


79.38 


79.87 


80.36 


80.85 


81.34 


81.83 


168 


21 


82.32 


82. 81 


83.30 


83.79 


84.28 


84.77 


85.26 


85.75 


176 


22 


86.24 


86.73 


87.22 


87.71 


88.20 


88.69 


89.18 


89.67 


184 


23 


90.16 


90.65 


91.14 


91.63 


92.12 


92.61 


93.10 


93.59 


192 


24 


94.08 


94.57 


95.06 


95.55 


96.04 


96.53 


97.02 


97.51 


200 


25 


98.00 


98.49 


98.98 


99.47 


99.96 


100.45 


100.94 


101. 43 


208 


26 


101. 92 


102. 41 


102. 90 


103. 39 


103. 88 


104.37 


104. 86 


105. 35 


216 


27 


105. 84 


106. 33 


106. 82 


107. 31 


107. 80 


108. 29 


108. 78 


109. 27 


224 


28 


109. 76 


110. 25 


110. 74 


111. 23 


111. 72 


112. 21 


112. 70 


113. 19 


232 


29 


113. 68 


114. 17 


114. 66 


115. 15 


115. 64 


116. 13 


116. 62 


117. 11 


240 


30 


117. 60 


118. 09 


118. 58 


119. 07 


119. 56 


120. 05 


120. 54 


121. 03 


248 


31 


121. 52 


122. 01 


122.50 


122. 99 


123. 48 


123. 97 


124. 46 


124. 95 


256 


32 


125.44 


125. 93 


126. 42 


126. 91 


127. 40 


127. 89 


128. 38 


128. 87 


264 


33 


129. 36 


129.85 


130.34 


130. 83 


131. 32 


131. 81 


132. 30 


132. 79 


272 


34 


133. 28 


133. 77 


134. 26 


134. 75 


135. 24 


135. 73 


136. 22 


136. 71 


280 


35 


137. 20 


137. 69 


138. 18 


138. 67 


139. 16 


139. 65 


140. 14 


140. 63 


288 


36 


141. 12 


141. 61 


142. 10 


142. 59 


143. 08 


143. 57 


144. 06 


144. 55. 


296 


37 


145. 04 


145. 53 


146. 02 


146. 51 


147.00 


147. 49 


147. 98 


148. 47 


804 


38 


148. 96 


149. 45 


149. 94 


150.43 


150.92 


151. 41 


151. 90 


152. 39 


312 


39 


152. 88 


153. 37 


153. 86 


154. 35 


154. 84 


155. 33 


155. 82 


156. 31 


320 


40 


156.80 


157. 29 


157. 78 


158. 27 


158. 76 


159. 25 


159. 74 


160. 23 



48 



$4.00 FEB DAY. [1/4 honr, 13 c. ; 1/2 honr, 25 c. ; 8/4 hour, 38 c] 60 c. FEB KOTtt. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/d 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








$0.50 


$1.00 


$1.50 


$2. 00 


$2.50 


$3.00 


$3.50 


8 


1 


$4.00 


4.50 


5.00 


5.5t) 


6.00 


6.50 


7.00 


7.50 


16 


2 


8.00 


8.50 


9.00 


9.50 


10.00 


10.50 


11.00 


11.50 


24 


3 


12.00 


12.50 


13.00 


13.50 


14.00 


14.50 


15.00 


15.50 


32 


4 


16.00 


16.50 


17.00 


17.50 


18.00 


18.50 


19.00 


19.50 


40 


5 


20.00 


20.50 


21.00 


21.50 


22.00 


22.50 


23.00 


23.50 


48 


6 


24.00 


24.50 


25.00 


25.50 


26.00 


26.50 


27.00 


27.50 


56 


7 


28.00 


28.50 


29.00 


29.50 


30.00 


30.50 


31.00 


31.50 


64 


8 


32. 00 


32.50 


33.00 


33.50 


34.00 


34.50 


35.00 


35.50 


72 


9 


36.00 


36.50 


37.00 


37.50 


38.00 


38. 50 


39.00 


39.50 


80 


10 


40.00 


40.50 


41.00 


41.50 


42.00 


42.50 


43.00 


43.50 


88 


11 


44.00 


44.50 


45.00 


45.50 


46.00 


46.50 


47.00 


47.50 


96 


12 


48.00 


48.50 


49.00 


49.50 


50.00 


50.50 


51.00 


51.50 


104 


13 


52.00 


52.50 


53.00 


53.50 


54.00 


54.50 


55.00 


55.50 


112 


14 


56.00 


56.50 


57.00 


57.50 


58.00 


58.50 


59.00 


59.50 


120 


15 


60.00 


60.50 


61.00 


61.50 


62.00 


62.50 


63.00 


63.50 


128 


16 


64.00 


64.50 


65.00 


65.50 


66.00 


66.50 


67.00 


67.50 


136 


17 


68.00 


68.50 


69.00 


69.50 


70.00 


70.50 


71.00 


71.50 


144 


18 


72.00 


72.50 


73.00 


73.50 


74.00 


74.50 


75.00 


75.50 


152 


19 


76.00 


76.50 


77.00 


77.50 


78.00 


78.50 


79.00 


79.50 


160 


20 


80.00 


80.50 


81.00 


81.50 


82.00 


82.50 


83.00 


83.50 


168 


21 


84.00 


84.50 


85.00 


85.50 


86.00 


86.50 


87.00 


87.50 


176 


22 


88.00 


88.50 


89.00 


89.50 


90.00 


90.50 


91.00 


91.50 


184 


23 


92.00 


92.50 


93.00 


93.50 


94.00 


94.50 


95.00 


95. 50 


192 


24 


96.00 


96.50 


97.00 


97.50 


98.00 


98.50 


99.00 


99.50 


200 


25 


100.00 


100.50 


101. 00 


101. 50 


102.00 


102. 50 


103. 00 


103. 50 


208 


26 


104.00 


104. 50 


105. 00 


105. 50 


106. 00 


106. 50 


107.00 


107.50 


216 


27 


108.00 


108. 50 


109. 00 


109. 50 


110.00 


110. 50 


111.00 


111.50 


224 


28 


112.00 


112. 50 


113. 00 


113. 50 


114.00 


114. 50 


115.00 


115. 50 


232 


29 


116.00 


116. 50 


117. 00 


117. 50 


118.00 


118. 50 


119.00 


119.50 


240 


30 


120.00 


120. 50 


121. 00 


121. 50 


122. 00 


122. 50 


123.00 


123. 50 


248 


31 


124. 00 


124.50 


125. 00 


125. 50 


126.00 


126. 50 


127.00 


127. 50 


256 


32 


1 128.00 


128. 50 


129.00 


129. 50 


130. 00 


130. 50 


131.00 


131.50 


264 


33 


, 132.00 


132. 50 


133. 00 


133. 50 


134. 00 


134. 50 


135. 00 


135. 50 


272 


34 


136.00 

1 


136.50 


137.00 


137. 50 


138. 00 


138. 50 


139. 00 


139.50 


280 


35 


1 

140.00 


140. 50 


141. 00 


141. 50 


142.00 


142. 50 


143.00 


143.50 


288 


36 


1 144.00 


144. 50 


145. 00 


145. 50 


146. 00 


146. 50 


147.00 


147. 50 


296 


37 


148.00 


148. 50 


149. 00 


149. 50 


150. 00 


150. 50 


151.00 


151. 50 


804 


38 


152. 00 


152. 50 


153. 00 


153. 50 


154. 00 


154. 50 


155.00 


155. 50 


312 


39 


156.00 


156. 50 


157. 00 


157. 50 


158.00 


158. 50 


159.00 


159. 50 


320 


40 


160. 00 


160. 50 


161.00 


161.50 


162. 00 


162. 50 


163.00 


163. 50 



49 



$4.08 FEB DAT. [1/4 hoar, 18 o. ; 1/2 hoot, 23 o. ; 3/4 hoot, 38 c] 61 c. FEB HOVB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


6/8 


6/8 


7/8 








$0.51 


$1.02 


$1.53 


$2.04 


$2.55 


$3.06 


$3.57 


8 


1 


$4.08 


4.59 


5.10 


5.61 


6.12 


6.63 


7.14 


7.65 


16 


2 


8.16 


8.67 


9.18 


9.69 


10.20 


10.71 


11.22 


11.73 


24 


8 


12.24 


12.75 


13.26 


13.77 


14.28 


14.79 


15.30 


15.81 


82 


4 


16.32 


16.83 


17.34 


17.85 


18.36 


18.87 


19.38 


19.89 


40 


6 


20.40 


20.91 


21.42 


21.93 


22.44 


22.95 


23. 4& 


23.97 


48 


6 


24.48 


24.99 


25.50 


26.01 


26.52 


27.03 


27.54 


28.05 


66 


7 


28.56 


29.07 


29.58 


30.09 


30.60 


31.11 


31.62 


32.13 


64 


8 


32.64 


33.15 


33.66 


34.17 


34.68 


35.19 


35.70 


36.21 


72 


9 


36.72 


37.23 


37.74 


38.25 


38.76 


39.27 


39.78 


40.29 


80 


10 


40.80 


41.31 


41.82 


42.33 


42.84 


43.35 


43.86 


44.37 


88 


11 


44.88 


45.39 


45.90 


46.41 


46.92 


47.43 


47.94 


48.45 


96 


12 


48.96 


49.47 


49.98 


50.49 


51.00 


51.51 


52.02 


52.53 


104 


13 


53.04 


53.55 


54.06 


54.57 


55.08 


55.59 


56.10 


56.61 


112 


14 


57.12 


57.63 


58.14 


58.65 


59.16 


59.67 


60.18 


60.69 


120 


15 


61.20 


61.71 


62.22 


62.73 


63.24 


63.75 


64.26 


64.77 


128 


16 


65. 28 


65.79 


66.30 


66.81 


67.32 


67.83 


68.34 


68.85 


186 


17 


69.36 


69.87 


70.38 


70.89 


71.40 


71.91 


72.42 


72.93 


144 


18 


73.44 


73.95 


74.46 


74.97 


75.48 


75.99 


76.50 


77.01 


152 


19 


77.52 


78.03 


78.54 


79.05 


79.56 


80.07 


80.58 


81.09 


160 


20 


81.60 


82.11 


82.62 


83.13 


83.64 


84.15 


84.66 


85.17 


168 


21 


85.68 


86.19 


86.70 


87.21 


87.72 


88.23 


88.74 


89.25 


176 


22 


89.76 


90.27 


90.78 


91.29 


91.80 


92.31 


92.82 


93.33 


184 


23 


93.84 


94.35 


94.86 


95.37 


95.88 


96.39 


96.90 


97.41 


192 


24 


97.92 


98.43 


98.94 


99.45 


99.96 


100. 47 


100.98 


101. 49 


200 


25 


102.00 


102. 51 


103. 02 


103. 53 


104. 04 


104.55 


105. 06 


105. 57 


208 


26 


106. 08 


106. 59 


107. 10 


107. 61 


108. 12 


108. 63 


109. 14 


109. 65 


216 


27 


110. 16 


110. 67 


111. 18 


111. 69 


112. 20 


112. 71 


113. 22 


113. 73 


224 


28 


114. 24 


114. 75 


115. 26 


115. 77 


116. 28 


116. 79 


117.30 


117. 81 


282 


29 


118. 32 


118. 83 


119. 34 


119. 85 


120.36 


120. 87 


121. 38 


121. 89 


240 


80 


122. 40 


122. 91 


123. 42 


123. 93 


124. 44 


124. 95 


125. 46 


125. 97 


248 


81 


126. 48 


126. 99 


127.50 


128. 01 


128. 52 


129. 03 


129. 54 


130. 05 


266 


32 


130. 56 


131.07 


131.58 


132. 09 


132.60 


133. 11 


133. 62 


134. 13 


264 


38 


134.64 


135. 15 


135. 66 


136.17 


136. 68 


137. 19 


137. 70 


138. 21 


272 


84 


138. 72 


139. 23 


139. 74 


140. 25 


140. 76 


141. 27 


141. 78 


142. 29 


280 


36 


142. 80 


143. 31 


143. 82 


144. 33 


144. 84 


145. 35 


145. 86 


146. 37 


288 


36 


146. 88 


147. 39 


147.90 


148. 41 


148. 92 


149. 43 


149. 94 


150. 45 


296 


37 


150. 96 


151. 47 


151. 98 


152. 49 


153. 00 


153. 51 


154. 02 


154. 53 


804 


38 


155.04 


155. 55 


156. 06 


156. 57 


157. 08 


157. 59 


158. 10 


158. 61 


812 


89 


159. 12 


159. 63 


160. 14 


160.65 


161.16 


161. 67 


162. 18 


162. 69 


320 


40 


163. 20 


163. 71 


164. 22 


164. 73 


165. 24 


165. 75 


166. 26 


166. 77 
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$4.84 PEK DAT. [1/4 hour, 13 c. ; 1/2 hour, 27 c. ; 8/4 hour, 40 c] 63 c. FEB HOUB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


• 3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








$0.53 


$1.06 


$1.59 


$2.12 


$2.65 


$3.18 


$3.71 


8 


1 


$4.24 


4,77 


5.30 


5.83 


6.36 


6.89 


7.42 


7.95 


16 


2 


8.48 


9.01 


9.54 


10.07 


10.60 


11.13 


11.66 


12.19 


24 


3 


12.72 


13.25 


13.78 


14.31 


14.84 


15.37 


15.90 


16. 43 


82 


4 


16.96 


17.49 


18.02 


18.55 


19.08 


19.61 


20.14 


20. 67 


40 


5 


21.20 


21.73 


22.26 


22.79 


23.32 


23.85 


24.38 


24. 91 


48 


6 


25.44 


25.97 


26.50 


27.03 


27.56 


28.09 


28.62 


29.15 


56 


7 


29.68 


30.21 


30.74 


31.27 


31.80 


32.33 


32.86 


33.39 


64 


8 


33.92 


34.45 


34.98 


35.51 


36.04 


36.57 


37.10 


37.6a 


72 


9 


38.16 


38.69 


39.22 


39.75 


40.28 


40.81 


41.34 


41.87 


80 


10 


42.40 


42.93 


43.46 


43.99 


44.52 


45.05 


45.58 


46.11 


88 


11 


46.64 


47.17 


47.70 


48.23 


48.76 


49.29 


49.82 


50.35 


96 


12 


50.88 


51.41 


51.94 


52.47 


53.00 


53.53 


54.06 


54.59 


104 


13 


55.12 


55.65 


56.18 


56.71 


57.24 


57.77 


58.30 


58.83 


112 


14 


59.36 


59.89 


60.42 


60.95 


61.48 


62.01 


62.54 


63.07 


120 


15 


63.60 


64.13 


64.66 


65.19 


65.72 


66.25 


66.78 


67. 31 


128 


16 


67.84 


68.37 


68.90 


69.43 


69.96 


70.49 


71.02 


71.55. 


136 


17 


72.08 


72.61 


73.14 


73.67 


74.20 


74.73 


75.26 


75.7a 


144 


18 


76.32 


76.85 


77.38 


77.91 


78.44 


78.97 


79.50 


80. oa 


152 


19 


80.56 


81.09 


81.62 


82.15 


82.68 


83.21 


83.74 


84.27 


160 


20 


84.80 


85.33 


85.86 


86.39 


86.92 


87.45 


87.98 


88.51 


168 


21 


89.04 


89.57 


90.10 


90.63 


91.16 


91.69 


92.22 


92.75 


176 


22 


93.28 


93.81 


94.34 


94.87 


95.40 


95.93 


96.46 


96.99 


184 


23 


97.52 


98.05 


98.58 


99.11 


99.64 


100.17 


100.70 


101. 23 


192 


24 


101. 76 


102. 29 


102. 82 


103. 35 


103. 88 


104.41 


104.94 


105. 47 


200 


25 


106.00 


106. 53 


107. 06 


107. 59 


108. 12 


108. 65 


109. 18 


109. 71 


208 


26 


110. 24 


110. 77 


111. 30 


111. 83 


112. 36 


112. 89 


113. 42 


113. 95 


216 


27 


114. 48 


115. 01 


115.54 


116. 07 


116. 60 


117. 13 


117. 66 


118. 19 


224 


28 


118. 72 


119. 25 


119. 78 


120. 31 


120. 84 


121. 37 


121.90 


122. 43 


232 


29 


122. 96 


123. 49 


124. 02 


124.55 


125. 08 


125. 61 


126. 14 


126. 67 


240 


30 


127. 20 


127. 73 


128. 26 


128. 79 


129. 32 


129. 85 


130. 38 


130. 91 


248 


31 


131. 44 


131. 97 


132. 50 


133. 03 


133. 56 


134. 09 


134. 62 


135. 15 


256 


32 


135. 68 


136. 21 


136. 74 


137. 27 


137. 80 


138. 33 


138. 86 


139. 39 


264 


33 


139. 92 


140. 45 


140. 98 


141. 51 


142.04 


142. 57 


143. 10 


143. 6a 


272 


34 


144.16 


144. 69 


145. 22 


145. 75 


146. 28 


146. 81 


147. 34 


147. 87 


280 


35 


148. 40 


148. 93 


149. 46 


149. 99 


150. 52 


151. 05 


151. 58 


152. 11 


288 


36 


152.64 


153. 17 


153. 70 


154. 23 


154. 76 


155. 29 


155. 82 


156. 35 


296 


37 


156. 88 


157. 41 


157. 94 


158. 47 


159.00 


159. 53 


160. 06 


160.59 


304 


38 


161. 12 


161. 65 


162. 18 


162. 71 


163. 24 


163. 77 


164.30 


164. 83 


312 


39 


165. 36 


165. 89 


166. 42 


166. 95 


167. 48 


168. 01 


168. 54 


169. 07 


320 


40 


169.60 


170. 13 


170. 66 


171. 19 


171. 72 


172.25 


172. 78 


173. 31 



42 



.68 FEB DAY. [1/4 honr, 11 c. ; 1/8 hour, 88 c. ; 3/4 hoar, 88 c] 44 c. FEB HOUB. 



Hours. 


Days. 


8 


1 


16 


8 


84 


3 


38 


4 


40 


5 


48 


6 


56 


7 


64 


8 


78 


9 


80 


10 


88 


11 


96 


18 


104 


13 


118 


14 


180 


15 


188 


16 


136 


17 


144 


18 


158 


19 


160 


80 


168 


81 


176 


28 


184 


83 


198 


84 


800 


85 


208 


86 


816 


87 


884 


88 


238 


89 


840 


30 


848 


31 


856 


38 


864 


33 


278 


34 


880 


35 


888 


36 


896 


37 


304 


38 


818 


39 


380 


40 



Total. 



13.52 

7.04 

10.56 

14.08 

17.60 
21.12 
24.64 
28.16 
31.68 

35.20 
38.72 
42.24 
45.76 
49.28 

52.80 
56.32 
59.84 
63.36 
66.88 

70.40 
73.92 
77.44 
80.96 

84.48 

88.00 
91.52 
95.04 
98.56 
102. 08 

105. 60 
109. 12 
112. 64 
116. 16 
119. 68 

123. 20 
126. 72 
130. 24 
133. 76 
137. 28 



1/8 



$0.44 

3.96 

7.48 

11.00 

14.52 

18.04 
21.56 
25.08 
28.60 
32.12 

35.64 
39.16 
42.68 
46.20 
49.72 

53.24 
56.76 
60.28 
63.80 
67.32 

70.84 
74.36 
77.88 
81.40 
84.92 

88.44 
91.96 
95.48 
99.00 
102. 52 

106. 04 
109. 56 
113. 08 



8/8 



$0.88 

4.40 

7.92 

11.44 

14.96 

18.48 
22.00 
25.52 
29.04 
32.56 

36.08 
39.60 
43.12 
46.64 
50.16 

53.68 
57.20 
60.72 
64.24 
67.76 

71.28 
74.80 
78.32 
81.84 
85.36 

88.88 
92.40 
95.92 
99.44 
102. 96 

106. 48 
110. 00 
113. 52 



116.60 ' 117.04 
120. 12 I 120. 56 



3/8 



4/8 



123. 64 
127. 16 
130. 68 
134. 20 
137. 72 



140.80 ; 141.24 141.68 



124. 08 
127.60 
131. 12 
134.64 
138. 16 



$1.32 

4.84 

8.36 
11.88 
15.40 

18.92 
22.44 
25.96 I 26.40 
29.48 : 29.92 
33. 00 33. 44 



$1.76 

5.28 

8.80 

12.32 

15.84 

19.36 
22.88 



36.52 
40.04 
43.56 
47.08 
50.60 

54.12 
57.64 
61.16 
64.68 
68.20 

71.72 
75.24 
78.76 
82.28 
85.80 

89.32 
92.84 
96.36 
99.88 
103. 40 

106. 92 
110. 44 
113. 96 
117. 48 
121.00 

124. 52 
128. 04 
131. 56 
135. 08 
138.60 



36.96 
40.48 
44.00 
47.52 
51.04 

54.56 
58.08 
61.60 
65.12 
68.64 

72.16 
75.68 
79.20 

82.72 
86.24 

89.76 

93.28 

96.80 

100.32 

103. 84 

107. 36 
110. 88 
114. 40 
117. 92 
121. 44 

124. 96 
128. 48 
132.00 
135. 52 
139. 04 



5/8 


6/8 


$2.20 


$2.64 


5.72 


6.16 


9.24 


9.68 


12.76 


13.20 


16.28 


16.72 


19.80 


20.24 


23.32 


23. 76 


26.84 


27.28 


30.36 


30.80 


33.88 


34.32 


37.40 


37.84 


40.92 


41.36 


44.44 


44.88 


47.96 


48.40 


51.48 


51.92 


55.00 


55.44 


58.52 


58.96 


62.04 


62.48 


65.56 


66.00 


69.08 


69.52 


72.60 


1 
73.04 


76.12 


76.56 


79.64 


80.08 


83.16 


83.60 


86.68 


87.12 


90.20 


90.64 


93.72 


94.16 


97.24 


97.68 


100.76 


101. 20 


104. 28 


104.72 


107. 80 


108. 24 


HI. 32 


111. 76 


114. 84 


115. 28 


118. 36 


118. 80 


121. 88 


122. 32 


125. 40 


125. 84 


128.92 


129. 36 


132. 44 


132. 88 


135. 96 


136.40 


139. 48 


139. 92 


143.00 


143.44 



7/8 



$3.08 
6.60 
10.12 
13.64 
17.16 

20.68 
24.20 
27.72 
31.24 
34.76 

38.28 
41.80 
45.32 
48.84 
52.36 

55.88 
59.40 
62.92 
66.44 
69.96 

73.48 
77.00 
80.52 
84.04 
87.56 

91.08 

94.60 

98.12 

101. 64 

105. 16 

108. 68 
112, 20 
115. 72 
119, 24 
122. 76 

126. 28 
129. 80 
133. 32 
136.84 
140. 36 

143. 88 



43 



$8.60 PEB DAT. [1/4 hour, 11 c. ; 1/2 hour, 23 c. ; 8/4 hour, 34 c] 45 c. P£B HOTJS. 



Hours. 



8 

16 
84 
82 

40 
48 
56 
64 
72 



Days. 



1 
8 

8 

4 

5 
6 
7 
8 
9 



80 


10 


88 


11 


96 


12 


104 


18 


112 


14 


120 


15 


128 


16 


136 


17 


144 


18 


152 


19 



160 


20 


168 


21 


176 


22 


184 


28 


192 


24 


200 


25 


208 


26 


216 


27 


224 


28 


232 


29 


240 


80 


248 


81 


256 


82 


264 


38 


272 


84 


280 


35 


288 


36 


296 


37 


804 


38 


812 


39 


320 


40 



Total. 



$3.60 

7.20 

10.80 

14.40 

18.00 
21.60 
25.20 
28.80 
32.40 

36.00 
39.60 
43.20 
46.80 
50.40 

54.00 
57.60 
61.20 
64.80 
68. 40 

72.00 
75.60 
79.20 
82.80 
86.40 

90.00 

93.60 

97.20 

100.80 

104.40 

108. 00 
111. 60 
115. 20 
118.80 
122. 40 

126.00 
129.60 
133. 20 
136. 80 
140.40 

144.00 



1/8 



$0.45 

4.06 

7.65 

11.25 

14.86 

18.45 
22.05 
25.65 
29.25 
32.85 

36.45 
40.05 
43.65 
47.25 
50.85 

54.45 
58.05 
61.65 
65. 25 

68.85 

72.45 
76.06 
79.65 
83.25 

86.85 

90.45 

94.05 

97.66 

101. 25 

104. 85 

108. 45 
112. 05 
115. 65 
119. 25 
122. 85 

126. 45 
130. 05 
133. 65 
137. 25 
140. 85 

144. 45 



2/8 



$0.90 

4.50 

8.10 

11.70 

15.30 

18.90 
22.50 
26.10 
29.70 
33.30 

36.90 
40.50 
44.10 
47.70 
51.30 

54.90 
58.50 
62.10 
65.70 
69.30 

72.90 
76.50 
80.10 
83.70 
87.30 

90.90 

94.50 

98.10 

101. 70 

105. 30 

108,90 
112.50 
116. 10 
119. 70 
123.30 

126. 90 
130.50 
134. 10 
137. 70 
141. 30 

144.90 



8/8 



$1.35 

4.95 

8.55 

12.15 

15.75 

19.35 
22.95 
26.55 
30.15 
33.75 



73.35 
76.96 
80.55 
84.15 

87.75 

91.35 

94.95 

98.55 

102. 15 

105. 75 

109. 35 
112. 95 
116. 55 
120. 15 
123. 75 

127. 35 
130. 95 
134. 55 
138. 15 
141. 75 

145. 35 



4/8 



$1.80 

5.40 

9.00 

12.60 

16.20 

19.80 
23.40 
27.00 
30.60 
34.20 



37.35 


37.80 


40.95 


41.40 


44,55 


45.00 


48.15 


48.60 


51.75 


52.20 


55.35 


55.80 


58.95 


59.40 


62.55 


63.00 


66.15 


66.60 


69.75 


70.20 



73.80 
77.40 
81.00 
84.60 
88.20 

91.80 

95.40 

99.00 

102.60 

106. 20 

109. 80 
113.40 
117.00 
120. 60 
124. 20 

127. 80 
131.40 
135.00 
138.60 
142. 20 

145. 80 



5/8 



6/8 



$2.25 

5.85 

9.45 

13.05 

16.65 

20.25 
23.85 
27.45 
31.05 
34.65 

38.25 
41.85 
45.45 
49.05 
52.65 

56.25 
59.85 
63.45 
67.05 
70.65 

74.25 

77.85 
81.45 
85.05 
88.65 

92.25 

95.85 

99.45 

103. 05 

106. 65 

110. 25 
113. 85 
117. 45 
121. 05 
124. 65 

128. 25 
131. 85 
135. 45 
139. 05 
142.65 

146. 25 



$2.70 

6.30 

9.90 

13.50 

17.10 

20.70 
24.30 
27.90 
31.50 
35.10 

38.70 
42.30 
45.90 
49. 50 
53.10 

56.70 
60.30 
63.90 
67.50 
71.10 

74.70 
78.30 
81.90 
85.50 
89.10 

92.70 

96.30 

99.90 

103. 50 

107. 10 

110. 70 
114. 30 
117.90 
121. 50 
125. 10 

128. 70 
132. 30 
135. 90 
139. 50 
143. 10 

146. 70 



7/8 



$3.15 
6.75 
10.35 
13.95 
17.55 

21.15 
24.75 
28.35 
31.95 
35.55 

39.15 
42.75 
46.35 
49.95 
53.55 

57.15 
60.75 
64.35 
67.95 
71.55 

75.15 
78.75 
82.35 
85.95 
89.55 

93.15 

96.75 

100. 35 

103. 95 

107. 55 

111. 15 
114. 75 
118. 35 
121. 95 
125. 55 

129. 15 
132. 75 
136. 35 
139. 95 
143. 55 

147. 15 



44 



$3.68 FEB DAT. [1/4 lionr, 12 c. ; 1/2 hour, 23 c. ; 3/4 hour, 86 c] 46 c. PBB HOUB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


21$ 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








10.46 


10.92 


$1.38 


$1.84 


$2.30 


$2.76 


$3.22 


8 


1 


$3.68 


4.14 


4.60 


5.06 


5.52 


5.98 


6.44 


6.90 


16 


2 


7.36 


7.82 


8.28 


8.74 


9.20 


9.66 


10.12 


10.58 


24 


8 


11.04 


11.50 


11.96 


12.42 


12.88 


13.34 


13.80 


14.26 


82 


^ 


14.72 


15.18 


15.64 


16.10 


1^.56 


17.02 


17.48 


17.94 


40 


6 


18.40 


18.86 


19.32 


19.78 


20.24 


20.70 


21.16 


21.62 


48 


6 


22. 08 


22.54 


23.00 


23.46 


23.92 


24.38 


24.84 


25.30 


66 


7 


25,76 


26.22 


26.68 


27.14 


27.60 


28.06 


28.52 


28.98 


64 


9 


29.44 


29.90 


30.36 


30.82 


31.28 


31.74 


32.20 


32.66 


72 


9 


33.12 


33.58 


34.04 


34.50 


34.96 


35.42 


35.88 


36.34 


80 


10 


36.80 


37.26 


37.72 


38.18 


38,64 


39.10 


39.56 


40.02 


88 


11 


40.48 


40.94 


41.40 


41.86 


42.32 


42.78 


43.24 


43.70 


96 


12 


44.16 


44.62 


45.08 


45.54 


46.00 


46.46 


46.92 


47.38 


104 


^ 


47.84 


48.30 


48.76 


49.22 


49.68 


5Q.14 


50.60 


51.06 


112 


14 

n 


51.52 


51.98 


52.44 


52.90 


53.36 


53.82 


54.28 


54.74 


120 


15 


55.20 


55.66 


56.12 


56.58 


57.04 


57.50 


57.96 


58.42 


128 


le 


58.88 


59.34 


59.80 


60.26 


60.72 


61.18 


61.64 


62.10 


136 


17 


62.56 


63.02 


63.48 


63.94 


64.40 


64.86 


65.32 


65.78 


144 


^ 


66.24 


66.70 


67.16 


67.62 


68.08 


68.54 


69.00 


69.46 


152 


19 


69.92 


70.38 


70.84 


71.30 


71.76 


72.22 


72.68 


73.14 


160 


2Q 


73.60 


74.06 


74.52 


74.98 


75.44 


75.90 


76.36 


76.82 


168 


21 


77.28 


77. 74 


78.20 


78.66 


79.12 


79.58 


80.04 


m50 


176 


22 


80.96 


81.42 


81.88 


82.34 


82.80 


83.26 


83.72 


84.18 


184 


23 


84.64 


85.10 


85.56 


86.02 


86.48 


86.94 


87.40 


87.86 


192 


24 


88.32 


88.78 


89.24 


89.70 


90.16 


90.62 


91.08 


91.54 


200 


25. 


92.00 


92.46 


92.92 


93.38 


93.84 


94.30 


94.76 


95.22 


208 


26 


95.68 


96.14 


96.60 


97.06 


97.52 


97.98 


98.44 


98.90 


216 


27 


99.36 


99.82 


100. 28 


100. 74 


101. 20 


101. 66 


102. 12 


102.58 


224 


28 


103. 04 


103.50 


103. 96 


104. 42 


104. 88 


105. 34 


105. 80 


106. 26 


232 


29 


106. 72 


107. 18 


107. 64 


108. 10 


108. 56 


109. 02 


109. 48 


109. 94 


240 


30 


11Q.4P 


110. 86 


111. 32 


111. 78 


112. 24 


112. 70 


113. 16 


113. 62 


248 


31 


114. 08 


114. 54 


115. 00 


115.46 


115. 92 


116. 38 


116. 84 


117. 30 


256 


32 


117. 76 


118. 22 


118. 68 


119. 14 


119. 60 


120.06 


120. 52 


120. 98 


264 


33 


121. 44 


121. 9Q 


122. 36 


122. 82 


123. 28 


123. 74 


124. 20 


124.66 


272 


34 


125. 12 


125. 58 


126.04 


126. 50 


126. 96 


127. 42 


127. 88 


128. 34 


280 


35 


128. 80 


129. 26 


129. 72 


130. 18 


130. 64 


131. 10 


131. 56 


132. 02 


288 


36 


132. 48 


132. 94 


133. 4p 


133. 86 


134. 32 


134. 78 


135. 24 


135. 70 


296 


37 


136. 16 


136. 62 


137. 08 


137.54 


138.00 


138. 46 


138. 92 


139. 38 


304 


38 


139. 84 


140. 30 


140. 76 


141. 22 


141. 68 


142. 14 


142. 60 


143. 06 


312 


39 


143. 52 


143. 98 


144.44 


144.90 


145. 36 


145. 82 


146. 28 


146. 74 


320 


40 


147. 20 


147. 66 


148. 12 


148. 58 


149.04 


149.50 


149. 96 


150.42 



45 



$8.76 PBE DAY. [1/4 hour, 12 o. ; 1/2 hour, 2t c. ; 8/4 hour, 36 c] 47 c. PER HOXm'.' 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








10.47 


$0.94 


$1.41 


$1.88 


$2.35 


$2.82 


$3.29 


8 


1 


$3.76 


4.23 


4.70 


5.17 


5.64 


6.11 


6.58 


7.05 


16 


2 


7.52 


7.99 


8.46 


8.93 


9.40 


9.87 


10.34 


10.81 


24 


8 


11.28 


11.75 


12.22 


12.69 


13.16 


13.63 


14.10 


14.57 


32 


4 


15.04 


15.51 


15.98 


16.45 


16.92 


17.39 


17.86 


18.33 


40 


5 


18.80 


19.27 


19.74 


20.21 


20.68 


21.15 


21.62 


22.09 


48 


6 


22.56 


23.03 


23.50 


23.97 


24.44 


24.91 


25.38 


25.85 


56 


7 


26.32 


26.79 


27.26 


27.73 


28.20 


28.67 


29.14 


29.61 


64 


8 


30.08 


30.55 


31.02 


31.49 


31.96 


32.43 


32.90 


33.37 


72 


9 


33.84 


34.31 


34.78 


35.25 


35.72 


36.19 


36.66 


37.13 


80 


10 


37.60 


38.07 


38.54 


39.01 


39.48 


39.95 


40.42 


40.89 


88 


11 


41.36 


41.83 


42.30 


42.77 


43.24 


43.71 


44.18 


44.65 


96 


•12 


45.12 


45.59 


46.06 


46.53 


47.00 


47.47 


47.94 


48.41 


104 


13 


48.88 


49.35 


49.82 


50.29 


50.76 


51.23 


51.70 


52.17 


112 


14 


52.64 


53.11 


53.58 


54.05 


54. 52 


54.99 


55.46 


55.93 


120 


15 


56.40 


56.87 


57.34 


57.81 


58.28 


58.75 


59.22 


59.69 


128 


16 


60.16 


60.63 


61.10 


61.57 


62.04 


62.51 


62.98 


63.45 


136 


17 


63.92 


64.39 


64.86 


65.33 


65.80 


66.27 


66.74 


67.21 


144 


18 


67.68 


68.15 


68.62 


69.09 


69.56 


70.03 


70.50 


70.97 


152 


19 


71.44 


71.91 


72.38 


72.85 


73.32 


73.79 


74.26 


74.73 


160 


20 


75.20 


75.67 


76.14 


76.61 


77.08 


77.55 


78.02 


78.49 


168 


21 


78.96 


79.43 


79.90 


80.37 


80.84 


81.31 


81.78 


82.25 


176 


22 


82.72 


83.19 


83.66 


84.13 


84.60 


85.07 


85.54 


86.01 


184 


23 


86.48 


86.95 


87.42 


87.89 


88.36 


88.83 


89.30 


89.77 


192 


24 


90.24 


90.71 


91.18 


91.65 


92.12 


92.59 


93.06 


93.53 


200 


25 


94.00 


94.47 


94.94 


95.41 


95.88 


96.35 


96.82 


97.29 


208 


26 


97.76 


98.23 


98.70 


99.17 


99.64 


100.11 


100.58 


101. 05 


216 


27 


101. 52 


101. 99 


102. 46 


102. 93 


103. 40 


103. 87 


104. 34 


104.81 


224 


28 


105. 28 


105. 75 


106.22 


106. 69 


107, 16 


107. 63 


108. 10 


108. 57 


232 


29 


109.04 


109.51 


109. 98 


110. 45 


110. 92 


111. 39 


111. 86 


112. 33 


240 


30 


112. 80 


113. 27 


113. 74 


114. 21 


114. 68 


115. 15 


115. 62 


116. 09 


248 


31 


116. 56 


117. 03 


117. 50 


117. 97 


118. 44 


118. 91 


119. 38 


119. 85 


256 


32 


120. 32 


120. 79 


121. 26 


121. 73 


122. 20 


122. 67 


123. 14 


123.61 


264 


33 


124. 08 


124. 55 


125. 02 


125. 49 


125. 96 


126. 43 


126. 90 


127. 37 


272 


34 


127. 84 


128. 31 


128. 78 


129. 25 


129. 72 


130. 19 


130. 66 


131. 13 


280 


35 


131. 60 


132. 07 


132. 54 


133. 01 


133. 48 


133. 95 


134. 42 


134. 89 


288 


36 


135. 36 


135. 83 


136. 30 


136. 77 


137. 24 


137. 71 


138. 18 


138. 65 


296 


37 


139. 12 


139. 59 


140. 06 


140. 53 


141.00 


141.47 


141. 94 


142. 41 


304 


38 


142. 88 


143. 35 


143. 82 


144. 29 


144. 76 


145. 23 


145. 70 


146. 17 


312 


39 


146. 64 


147. 11 


147. 58 


148. 05 


148. 52 


148. 99 


149. 46 


149. 93 


320 


40 


150.40 


150.87 


151. 34 


151. 81 


152. 28 


152. 75 


153. 22 


153. C9 



46 



$8.84 PES DAT. [1/4 honi, 12 c. ; 1/2 honi, 24 c. ; 3/4 hour, 36 c] 48 c. PES HOVS. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








$0.48 


$0.96 


$1.44 


$1.92 


1 

$2.40 


$2.88 


$3.36 


8 


1 


$3.84 


4.32 


4.80 


5.28 


5.76 


6.24 


6.72 


7.20 


16 


2 


7.68 


8.16 


8.64 


9.12 


9.60 


10.08 


10.56 


11.04 


24 


3 


11.52 


12.00 


12.48 


12.96 


13.44 


13.92 


14.40 


14.88 


82 


4 


15.36 


15.84 


16.32 


16.80 


17.28 


17.76 


18.24 


18.72 


40 


5 


19.20 


19.68 


20.16 


20.64 


21.12 


21.60 


22.08 


22.56 


48 


6 


23.04 


23.52 


24.00 


24.48 


24.96 


25.44 


25.92 


26.40 


56 


7 


26.88 


27.36 


27.84 


28.32 


28.80 


29.28 


29.76 


30.24 


64 


8 


30.72 


31.20 


31.68 


32.16 


32.64 


33.12 


33.60 


34.08 


72 


9 


34.56 


35.04 


35.52 


36.00 


36.48 


36.96 


37.44 


37.92 


80 


10 


38.40 


38.88 


39.36 


39.84 


40.32 


40.80 


41.28 


41.76 


88 


11 


42.24 


42.72 


43.20 


43.68 


44.16 


44.64 


45.12 


45.60 


96 


12 


46.08 


46.56 


47.04 


47.52 


48.00 


48.48 


48.96 


49.44 


104 


13 


49.92 


50.40 


50.88 


51.36 


51.84 


52.32 


52.80 


53.28 


112 


14 


53.76 


54.24 


54.72 


55.20 


55.68 


56.16 


56.64 


57.12 


120 


15 


57.60 


58.08 


58.56 


59.04 


59.52 


60.00 


60.48 


60.96 


128 


16 


61.44 


61.92 


62.40 


62.88 


63.36 


63.84 


64.32 


64.80 


186 


17 


65.28 


65.76 


66.24 


66.72 


67.20 


67.68 


68.16 


68.64 


144 


18 


69. 12 


69.60 


70.08 


70.56 


71.04 


71.52 


72.00 


72.48 


152 


19 


72.96 


73.44 


73.92 


74.40 


74. 88 


75.36 


75.84 


76.32 


160 


20 


76.80 


77. 28 


77.76 


78.24 


78.72 


79.20 


79.68 


80.16 


168 


21 


80.64 


81.12 


81.60 


82.08 


82.56 


83.04 


83.52 


84.00 


176 


22 


84.48 


84.96 


85.44 


85.92 


86.40 


86.88 


87.36 


87.84 


184 


23 


88.32 


88.80 


89.28 


89.76 


90.24 


90.72 


91.20 


91.68 


192 


24 


92.16 


92.64 


93.12 


93.60 


94.08 


94.56 


95.04 


95.52 


200 


25 


96.00 


96.48 


96.96 


97.44 


97.92 


98.40 


98.88 


99.36 


208 


26 


99.84 


100.32 


100.80 


101. 28 


101. 76 


102. 24 


102. 72 


103.20 


216 


27 


103. 68 


104.16 


104.64 


105. 12 


105. 60 


106.08 


106. 56 


107.04 


224 


28 


107. 52 


108.00 


108. 48 


108. 96 


109. 44 


109. 92 


110. 40 


110. 88 


232 


29 


111. 36 


111. 84 


112. 32 


112. 80 


113. 28 


113. 76 


114. 24 


114. 72 


240 


30 


115. 20 


115. 68 


116. 16 


116. 64 


117. 12 


117. 60 


118. 08 


118. 56 


248 


31 


119.04 


119. 52 


120.00 


120. 48 


120. 96 


121. 44 


121. 92 


122. 40 


256 


32 


122. 88 


123. 36 


123. 84 


124. 32 


124. 80 


125. 28 


125. 76 


126. 24 


264 


33 


126. 72 


127. 20 


127. 68 


128. 16 


128. 64 


129. 12 


129. 60 


130. 08 


272 


34 


130. 56 


131. 04 


131. 52 


132.00 


132. 48 


132. 96 


133. 44 


133. 92 


280 


35 


134. 40 


134. 88 


135. 36 


135. 84 


136. 32 


136. 80 


137. 28 


137. 76 


288 


36 


138. 24 


138. 72 


139. 20 


139. 68 


140. 16 


140. 64 


141. 12 


141. 60 


296 


37 


142. 08 


142. 56 


143.04 


143. 52 


144.00 


144. 48 


144. 96 


145. 44 


304 


38 


145. 92 


146. 40 


146. 88 


147. 36 


147. 84 


148. 32 


148. 80 


149. 28 


312 


39 


149, 76 


150. 24 


150. 72 


151. 20 


151. 68 


152. 16 


152. 64 


153. 12 


820 


40 


153. 60 


154. 08 


154. 56 


155. 04 


155. 52 


156.00 


156.48 


156. 96 



47 



$8.92 FEB DAT. [1/4 hoar, 12 o. ; 1/2 honi, 26 c. ; 3/4 hoar, 37 c] 49 c. PES HOTJB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








$0.49 


$0.98 


$;i.47 


$1. 96 


$2.45 


$2.94 


$3.43 


8 


1 


$3.92 


4.41 


4.90 


5.39 


5.88 


6.37 


6.86 


7.35 


16 


2 


7.84 


8.33 


8.82 


9.31 


9.80 


10.29 


10.78 


11.27 


24 


8 


11.76 


12.25 


12.74 


13.23 


13.72 


14.21 


14.70 


15.19 


32 


4 


15.68 


16.17 


16.66 


17. 15 . 


17.64 


18.13 


18.62 


19.11 


40 


5 


19.60 


20.09 


20.58 


21.07 


21.56 


22.05 


22.54 


23.03 


48 


6 


23.52 


24.01 


24.50 


24.99 


25.48 


25.97 


26.46 


26.95 


56 


7 


27.44 


27.93 


28.42 


28.91 


29.40 


29.89 


30.38 


30.87 


64 


8 


31.36 


31.85 


32.34 


32.83 


33.32 


33.81 


34.30 


34.79 


72 


9 


35.28 


35.77 


36.26 


36.75 


37.24 


37.73 


38.22 


38.71 


80 


10 


39.20 


39.69 


40.18 


40.67 


41.16 


41.65 


42.14 


42.63 


88 


11 


43.12 


43.61 


44.10 


44.59 


45.08 


45.57 


46.06 


46.55 


96 


12 


47.04 


47.53 


48.02 


48.51 


49.00 


49.49 


49.98 


50.47 


104 


18 


50.96 


51.45 


51.94 


52.43 


52.92 


53.41 


53. 90 


54.39 


112 


14 


64.88 


55.37 


55.86 


56.35 


56.84 


57.33 


57.82 


58.31 


120 


15 


58.80 


59.29 


59.78 


60.27 


60.76 


61.25 


61.74 


62.23 


128 


16 


62.72 


63.21 


63.70 


64.19 


64.68 


65.17 


65.66 


66.15 


136 


17 


66.64 


67.13 


67.62 


68.11 


68.60 


69.09 


69.58 


70.07 


144 


18 


70.56 


71.05 


71.54 


72.03 


72.52 


73.01 


73.50 


73.99 


152 


19 


74.48 


74.97 


75.46 


75.95 


76.44 


76.93 


77.42 


77.91 


160 


20 


78.40 


78.89 


79.38 


79.87 


80.36 


80.85 


81.34 


81. 83 


168 


21 


82.32 


82. 81 


83.30 


83.79 


84.28 


84.77 


85.26 


85.75 


176 


22 


86.24 


86.73 


87.22 


87.71 


88.20 


88.69 


89.18 


89.67 


184 


23 


90.16 


90.65 


91.14 


91.63 


92.12 


92.61 


93.10 


93.59 


192 


24 


94.08 


94.57 


95.06 


95.55 


96.04 


96.53 


97.02 


97.51 


200 


25 


98.00 


98.49 


98.98 


99.47 


99.96 


100.45 


100.94 


101. 43 


208 


26 


101. 92 


102. 41 


102. 90 


103. 39 


103. 88 


104.37 


104. 86 


105. 35 


216 


27 


105. 84 


106. 33 


106. 82 


107. 31 


107. 80 


108. 29 


108. 78 


109. 27 


224 


28 


109. 76 


110. 25 


110. 74 


111. 23 


111. 72 


112. 21 


112. 70 


113. 19 


232 


29 


113. 68 


114. 17 


114. 66 


115. 15 


115. 64 


116. 13 


116. 62 


117. 11 


240 


30 


117. 60 


118. 09 


118. 58 


119. 07 


119. 56 


120. 05 


120. 54 


121. 03 


248 


81 


121. 52 


122. 01 


122.50 


122. 99 


123. 48 


123. 97 


124. 46 


124. 95 


256 


32 


125.44 


125. 93 


126. 42 


126. 91 


127. 40 


127. 89 


128. 38 


128. 87 


264 


83 


129. 36 


129.85 


130. 34 


130. 83 


131. 32 


131. 81 


132. 30 


132. 79 


272 


34 


133. 28 


133. 77 


134. 26 


134. 75 


135. 24 


135. 73 


136. 22 


136. 71 


280 


85 


137. 20 


137. 69 


138. 18 


138. 67 


139. 16 


139. 65 


140. 14 


140. 63 


288 


86 


141. 12 


141. 61 


142. 10 


142. 59 


143. 08 


143. 57 


144. 06 


144. 55 


296 


37 


145. 04 


145. 53 


146. 02 


146. 51 


147.00 


147. 49 


147. 98 


148. 47 


304 


38 


148. 96 


149. 45 


149. 94 


150. 43 


150. 92 


151. 41 


151. 90 


152. 39 


812 


39 


152. 88 


153. 37 


153. 86 


154. 35 


154. 84 


155. 33 


155. 82 


156. 31 


820 


40 


156. 80 


157. 29 


157. 78 


158. 27 


158. 76 


159. 25 


159. 74 


160. 2a 
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$4.00 FEB DAT. [1/4 hont, 13 c. ; 1/2 hont, 85 c. ; 3/4 hour, 38 c] fiO c. PEK HOUS. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/d 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








$0.50 


$1.00 


$1.50 


$2. 00 


$2.50 


$3.00 


$3.50 


8 


1 


$4.00 


4.50 


5.00 


5.5b 


6.00 


6.50 


7.00 


7.50 


16 


2 


8.00 


8.50 


9.00 


9.50 


10.00 


lb. 50 


11.00 


11.50 


24 


3 


12.00 


12.50 


13.00 


13.50 


14.00 


14.50 


15.00 


15.50 


32 


4 


16.00 


16.50 


17.00 


17.50 


18.00 


18.50 


19.00 


19.50 


40 


6 


20.00 


20.50 


21.00 


21.50 


22.00 


22.50 


23.00 


23.50 


48 


6 


24.00 


24.50 


25.00 


25.50 


26.00 


26.50 


27.00 


27.50 


66 


7 


28.00 


28.50 


29.00 


29.50 


30.00 


30.50 


31.00 


31.50 


64 


8 


32. 00 


32.50 


33.00 


33.50 


34.00 


34.50 


35.00 


35.50 


72 


9 


36.00 


36.50 


37.00 


37.50 


38.00 


38.50 


39.00 


39.50 


80 


10 


40.00 


40.50 


41.00 


41.50 


42.00 


42.50 


43.00 


43.50 


88 


11 


44.00 


44.50 


45.00 


45.50 


46.00 


46.50 


47.00 


47.50 


96 


12 


48.00 


48.50 


49.00 


49.50 


50.00 


50.50 


51.00 


51.50 


104 


13 


52.00 


52.50 


53. 00 


53.50 


54.00 


54.5b 


55.00 


55.50 


112 


14 


56.00 


56.50 


57.00 


57.50 


58.00 


58.5b 


59.00 


59.50 


120 


15 


60.00 


60.50 


61.00 


61.50 


62.00 


62.50 


63.00 


63.50 


128 


16 


64.00 


64.50 


65.00 


65.50 


66.00 


66.50 


67.00 


67.50 


136 


17 


68.00 


68.50 


69.00 


69.50 


70.00 


70.50 


71.00 


71.50 


144 


18 


72.00 


72.50 


73.00 


73.50 


74.00 


74.50 


75.00 


75.50 


152 


19 


76.00 


76.50 


77.00 


77.50 


78.00 


78.50 


79.00 


79.50 


160 


20 


80.00 


80.50 


81.00 


81.50 


82.00 


82.50 


83.00 


83.50 


168 


21 


84.00 


84.50 


85.00 


85.50 


86.00 


86.50 


87.00 


87.50 


176 


22 


88.00 


88.50 


89.00 


89.50 


9b. ob 


90.5b 


91.00 


91.50 


184 


23 


92.00 


92.50 


93.00 


93.50 


94.00 


94.50 


95.00 


95.50 


192 


24 


96.00 


96.50 


97.00 


97.50 


98.00 


98.50 


99.00 


99.50 


200 


25 


100.00 


100. 50 


101. 00 


101. 50 


102. 00 


102. 50 


103.00 


103. 50 


208 


26 


104. 00 


104. 50 


105. 00 


105. 50 


106. 00 


106. 50 


107.00 


107. 50 


216 


27 


108.00 


108. 50 


109. 00 


109.50 


110.00 


110. 50 


111. 00 


111.50 


224 


28 


112.00 


112. 50 


113.00 


113. 50 


114. 00 


114. 50 


115.00 


115. 50 


232 


29 


116.00 


116. 50 


117. 00 


117. 50 


118.00 


118. 50 


119. 00 


119.50 


240 


30 


120.00 


120. 50 


121. 00 


121. 50 


122. 00 


122. 50 


123. 00 


123. 50 


248 


31 


124.00 


124.50 


125.00 


125. 50 


126. 00 


126. 50 


127. 00 


127.50 


256 


32 


128.00 


128. 50 


129.00 


129.50 


130. 00 


130. 50 


131.00 


131.50 


264 


33 


132. 00 


132. 50 


133.00 


133. 50 


134. 00 


134. 50 


135. 00 


135. 50 


272 


34 


136.00 


136. 50 


137. 00 


137. 50 


138. 00 


138. 50 


139. 00 


139. 50 


280 ' 


35 


140.00 


140. 50 


141.00 


141. 50 


142.00 


142. 50 


143.00 


143. 50 


288 


36 


144.00 


144. 50 


145. 00 


145. 50 


146.00 


146. 50 


147.00 


147. 50 


296 


37 


148. 00 


148. 50 


149. 00 


149. 50 


150.00 


150. 50 


151.00 


151.50 


304 


38 


152. 00 


152. 50 


153.00 


153. 50 


154. 00 


154. 50 


155. 00 


155. 50 


312 


39 


156. 00 


156. 50 


157.00 


157. 50 


158.00 


158. 50 


159.00 


159.50 


320 


40 


160. 00 


160. 50 


161.00 


161. 50 


162.00 


162. 50 


163.00 


163. 50 



49 



$4.08 PXB DAT. [1/4 hoar, 18 e. ; 1/8 hour, S3 o. ; 3/4 hour, 88 c] 61 o. PBB HOtJB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








$0.51 


$1.02 


$1.53 


$2.04 


$2.55 


$3.06 


$3.57 


8 


1 


$4.08 


4.59 


5.10 


5.61 


6.12 


6.63 


7.14 


7.65 


16 


2 


8.16 


8.67 


9.18 


9.69 


10.20 


10.71 


11.22 


11.73 


24 


8 


12.24 


12.75 


13.26 


13.77 


14.28 


14.79 


15.30 


15.81 


82 


4 


16.32 


16.83 


17.34 


17.85 


18.36 


18.87 


19.38 


19.89 


40 


5 


20.40 


20.91 


21.42 


21.93 


22.44 


22.95 


23. 4^ 


23.97 


48 


6 


24.48 


24.99 


25.50 


26.01 


26.52 


27.03 


27.54 


28.05 


56 


7 


28.56 


29.07 


29.58 


30.09 


30.60 


31.11 


31.62 


32. 13 


64 


8 


32.64 


33.15 


33.66 


34.17 


34.68 


35.19 


35.70 


36.21 


72 


9 


36.72 


37.23 


37.74 


38.25 


38.76 


39.27 


39.78 


40.29 


80 


10 


40.80 


41.31 


41.82 


42.33 


42.84 


43.35 


43.86 


44.37 


88 


11 


44.88 


45.39 


45.90 


46.41 


46.92 


47.43 


47.94 


48.45 


96 


12 


48.96 


49.47 


49.98 


50.49 


51.00 


51.51 


52.02 


52.53 


104 


13 


53.04 


53.55 


54.06 


54.57 


55.08 


55.59 


56.10 


56.61 


112 


14 


57.12 


57.63 


58.14 


58.65 


59.16 


59.67 


60.18 


60.69 


120 


15 


61.20 


61.71 


62.22 


62.73 


63.24 


63.75 


64.26 


64.77 


128 


16 


65. 28 


65.79 


66.30 


66.81 


67.32 


67.83 


68.34 


68.85 


186 


17 


69.36 


69.87 


70.38 


70.89 


71.40 


71.91 


72.42 


72.93 


144 


18 


73.44 


73.95 


74.46 


74.97 


75.48 


75.99 


76.50 


77.01 


152 


19 


77.52 


78.03 


78.54 


79.05 


79.56 


80.07 


80.58 


81.09 


160 


20 


81.60 


82.11 


82.62 


83.13 


83.64 


84.15 


84.66 


85.17 


168 


21 


85.68 


86.19 


86.70 


87.21 


87.72 


88.23 


88.74 


89.25 


176 


22 


89.76 


90.27 


90.78 


91.29 


91.80 


92.31 


92.82 


93.33 


184 


23 


93.84 


94.35 


94.86 


95.37 


95.88 


96.39 


96.90 


97.41 


192 


24 


97.92 


98.43 


98.94 


99.45 


99.96 


100. 47 


100.98 


101. 49 


200 


25 


102.00 


102. 51 


103. 02 


103. 53 


104. 04 


104.55 


105. 06 


105. 57 


808 


26 


106. 08 


106. 59 


107. 10 


107. 61 


108. 12 


108. 63 


109. 14 


109. 65 


216 


27 


110. 16 


110. 67 


111. 18 


111. 69 


112. 20 


112. 71 


113. 22 


113. 73 


224 


28 


114. 24 


114. 75 


115. 26 


115. 77 


116. 28 


116. 79 


117. 30 


117. 81 


282 


29 


118. 32 


118. 83 


119. 34 


119. 85 


120.36 


120. 87 


121. 38 


121. 89 


240 


30 


122. 40 


122. 91 


123. 42 


123. 93 


124. 44 


124. 95 


125. 46 


125. 97 


248 


31 


126. 48 


126. 99 


127.50 


128. 01 


128. 52 


129. 03 


129. 54 


130. 05 


256 


82 


130. 56 


131. 07 


131. 58 


132. 09 


132. 60 


133. 11 


133. 62 


134. 13 


264 


38 


134. 64 


135. 15 


135.66 


136.17 


136. 68 


137. 19 


137. 70 


138. 21 


272 


34 


138. 72 


139. 23 


139. 74 


140. 25 


140. 76 


141. 27 


141. 78 


142. 29 


280 


85 


142. 80 


143. 31 


143. 82 


144. 33 


144. 84 


145. 35 


145. 86 


146. 37 


288 


36 


146. 88 


147. 39 


147.90 


148. 41 


148. 92 


149. 43 


149. 94 


150. 45 


296 


37 


150. 96 


151. 47 


151. 98 


152. 49 


153. 00 


153. 51 


154. 02 


154. 53 


804 


38 


155. 04 


155. 55 


156. 06 


156. 57 


157. 08 


157. 59 


158. 10 


158. 61 


812 


39 


159. 12 


159. 63 


160. 14 


160. 65 


16]. 16 


161. 67 


162. 18 


162. 69 


320 


40 


163. 20 


163. 71 


164. 22 


164. 73 


165. 24 


165. 75 


166. 26 


166. 77 



92701—13- 
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$(.16 PER DAY. [1/4 hoar, 13 0. ; 1/2 hour, 86 0. ; 3/4 hour, 39 c] 62 c. PER HOTTB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








$0.52 


$1.04 


$1.56 


$2.08 


$2.60 


$3.12 


$3.64 


8 


1 


$4.16 


4.68 


5.20 


5.72 


6.24 


6.76 


7.28 


7.80 


16 


2 


8.32 


8.84 


9.36 


9.88 


10.40 


10.92 


11.44 


11.96 


24 


3 


12.48 


13.00 


13.52 


14.04 


14.56 


15.08 


15.60 


16.12 


32 


4 


16.64 


17.16 


17.68 


18.20 


18.72 


19.24 


19.76 


20.28 


40 


6 


20.80 


21.32 


21.84 


22.36 


22.88 


23.40 


23.92 


24.44 


48 


6 


24.96 


25.48 


26.00 


26.52 


27.04 


27.56 


28.08 


28.60 


56 


7 


29.12 


29.64 


30.16 


30.68 


31.20 


31.72 


32.24 


32.76 


64 


8 


33.28 


33.80 


34.32 


34.84 


35.36 


35.88 


36.40 


36.92 


72 


9 


37.44 


37.96 


38.48 


39.00 


39.52 


40.04 


40.56 


41. 08 


80 


10 


41.60 


42.12 


42.64 


43.16 


43.68 


44.20 


44.72 


45.24 


88 


11 


45.76 


46.28 


46.80 


47.32 


47.84 


48.36 


48.88 


49.40 


96 


12 


49.92 


50.44 


50.96 


51.48 


52.00 


52.52 


53.04 


53.56 


104 


13 


54.08 


54.60 


55.12 


55.64 


56.16 


56.68 


57.20 


57.72 


112 


14 


58.24 


58.76 


59.28 


59.80 


60.32 


60.84 


61.36 


61.88 


120 


16 


62.40 


62.92 


63.44 


63.96 


64.48 


65.00 


65.52 


66.04 


128 


16 


66.56 


67.08 


67.60 


68.12 


68.64 


69.16 


69.68 


70.20 


136 


17 


70.72 


71.24 


71.76 


72.28 


72.80 


73.32 


73.84 


74.36 


144 


18 


74.88 


75.40 


75.92 


76.44 


76.96 


77.48 


78.00 


78.52 


152 


19 


79.04 


79.56 


80.08 


80.60 


81.12 


81.64 


82.16 


82.68 


160 


20 


83.20 


83.72 


84.24 


84.76 


85.28 


85.80 


86.32 


86.84 


168 


21 


87.36 


87.88 


88.40 


88.92 


89.44 


89.96 


90.48 


91.00 


176 


22 


91.52 


92.04 


92.56 


93.08 


93.60 


94.12 


94.64 


95.16 


184 


23 


95.68 


96. 20 


96.72 


97.24 


97.76 


98.28 


98.80 


99.32 


192 


24 


99.84 


100.36 


100. 88 


101. 40 


101. 92 


102. 44 


102. 96 


103. 48 


200 


25 


104. 00 


104. 52 


105. 04 


105. 56 


106. 08 


106. 60 


107. 12 


107. 64 


208 


26 


108. 16 


108. 68 


109. 20 


109. 72 


110. 24 


110. 76 


111. 28 


111. 80 


216 


27 


112. 32 


112. 84 


113. 36 


113. 88 


114. 40 


114. 92 


115. 44 


115. 96 


224 


28 


116. 48 


117. 00 


117. 52 


118. 04 


118. 56 


119. 08 


119. 60 


120. 12 


232 


29 


120. 64 


121. 16 


121. 68 


122. 20 


122. 72 


123. 24 


123. 76 


124. 28 


240 


30 


124. 80 


125. 32 


125. 84 


126. 36 


126. 88 


127. 40 


127. 92 


128.44 


248 


31 


128. 96 


129. 48 


130,00 


130. 52 


131. 04 


131. 56 


132. 08 


132. 60 


256 


32 


133. 12 


133. 64 


134. 16 


134. 68 


135. 20 


135. 72 


136. 24 


136. 76 


264 


33 


137. 28 


137. 80 


138. 32 


138. 84 


139. 36 


139. 88 


140. 40 


140. 92 


272 


34 


141. 44 


141. 96 


142. 48 


143.00 


143. 52 


144. 04 


144. 56 


145. 08 


280 


35 


145. 60 


146. 12 


146. 64 


147. 16 


147. 68 


148. 20 


148. 72 


149. 24 


288 


36 


149. 76 


150. 28 


150. 80 


151. 32 


151. 84 


152. 36 


152. 88 


153. 40 


296 


37 


153. 92 


154. 44 


154. 96 


155. 48 


156.00 


156. 52 


157. 04 


157. 56 


304 


38 


158. 08 


158.60 


159. 12 


159. 64 


160. 16 


160. 68 


161. 20 


161. 72 


812 


39 


162. 24 


162. 76 


163. 28 


163. 80 


164. 32 


164. 84 


165. 36 


165. 88 


320 


40 


166. 40 


166. 92 


167. 44 


167. 96 


168. 48 


169.00 


169. 52 


170. 04 
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$4.84 FEB DAT. [1/4 honi, 13 c. ; 1/2 hoar, 27 c. ; 3/4 hour, 40 c] 63 c. FEB HOTTB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








$0.53 


$1.06 


$1.59 


$2.12 


$2.65 


$3.18 


$3.71 


8 


1 


$4.24 


4.77 


5.30 


5.83 


6.36 


6.89 


7.42 


7.95 


16 


2 


8.48 


9.01 


9.54 


10.07 


10.60 


11.13 


11.66 


12.19 


24 


3 


12.72 


13.25 


13.78 


14.31 


14.84 


15.37 


15.90 


16. 43 


82 


4 


16.96 


17.49 


18.02 


18.55 


19.08 


19.61 


20.14 


20. 67 


40 


5 


21.20 


21.73 


22.26 


22.79 


23.32 


23.85 


24.38 


24. 91 


48 


6 


25.44 


25.97 


26.50 


27.03 


27.56 


28.09 


28.62 


29. 1& 


56 


7 


29.68 


30.21 


30.74 


31.27 


31.80 


32.33 


32.86 


33.39 


64 


8 


33.92 


34.45 


34.98 


35.51 


36.04 


36.57 


37.10 


37.6a 


72 


9 


38.16 


38.69 


39.22 


39.75 


40.28 


40.81 


41.34 


41.87 


80 


10 


42.40 


42.93 


43.46 


43.99 


44.52 


45.05 


45.58 


46.11 


88 


11 


46.64 


47.17 


47.70 


48.23 


48.76 


49.29 


49.82 


50.35 


96 


12 


50.88 


51.41 


51.94 


52.47 


53.00 


53.53 


54.06 


54.59 


104 


13 


55.12 


55.65 


56.18 


56.71 


57.24 


57.77 


58.30 


58.83 


112 


14 


59.36 


59.89 


60.42 


60.95 


61.48 


62.01 


62.54 


63.07 


120 


15 


63.60 


64.13 


64.66 


65.19 


65.72 


66.25 


66.78 


67. 31 


128 


16 


67.84 


68.37 


68.90 


69.43 


69.96 


70.49 


71.02 


71.55. 


136 


17 


72.08 


72.61 


73.14 


73.67 


74.20 


74.73 


75.26 


75.7a 


144 


18 


76.32 


76.85 


77.38 


77.91 


78.44 


78.97 


79.50 


80. oa 


152 


19 


80.56 


81.09 


81.62 


82.15 


82.68 


83.21 


83.74 


84.27 


160 


20 


84.80 


85.33 


85.86 


86.39 


86.92 


87.45 


87.98 


88.51 


168 


21 


89.04 


89.57 


90.10 


90.63 


91.16 


91.69 


92.22 


92.75 


176 


22 


93.28 


93.81 


94.34 


94.87 


95.40 


95.93 


96.46 


96.99 


184 


23 


97.52 


98.05 


98.58 


99.11 


99.64 


100.17 


100.70 


101. 23 


192 


24 


101. 76 


102. 29 


102. 82 


103. 35 


103. 88 


104.41 


104.94 


105. 47 


200 


25 


106.00 


106. 53 


107. 06 


107. 59 


108. 12 


108. 65 


109. 18 


109. 71 


208 


26 


110. 24 


110. 77 


111. 30 


111. 83 


112. 36 


112. 89 


113. 42 


113. 95 


216 


27 


114. 48 


115. 01 


115.54 


116. 07 


116. 60 


117. 13 


117. 66 


118. 19 


224 


28 


118. 72 


119. 25 


119. 78 


120. 31 


120. 84 


121. 37 


121. 90 


122. 43 


282 


29 


122. 96 


123. 49 


124. 02 


124. 55 


125. 08 


125. 61 


126. 14 


126. 67 


240 


80 


127. 20 


127. 73 


128. 26 


128. 79 


129. 32 


129. 85 


130. 38 


130. 91 


248 


31 


131. 44 


131. 97 


132. 50 


133. 03 


133. 56 


134. 09 


134.62 


135. 15 


256 


32 


135. 68 


136. 21 


136. 74 


137. 27 


137. 80 


138. 33 


138. 86 


139. 39 


264 


33 


139. 92 


140. 45 


140. 98 


141. 51 


142.04 


142. 57 


143. 10 


143. 6a 


272 


34 


144. 16 


144. 69 


145. 22 


145. 75 


146. 28 


146. 81 


147. 34 


147. 87 


280 


85 


148. 40 


148. 93 


149. 46 


149. 99 


150.52 


151. 05 


151. 58 


152. 11 


288 


36 


152.64 


153. 17 


153. 70 


154. 23 


154. 76 


155. 29 


155. 82 


156. 35 


296 


37 


156. 88 


157. 41 


157.94 


158. 47 


159.00 


159. 53 


160. 06 


160.59 


304 


38 


161. 12 


161. 65 


162. 18 


162. 71 


163. 24 


163. 77 


164.30 


164.83 


312 


89 


165. 36 


165. 89 


166. 42 


166. 95 


167. 48 


168. 01 


168. 54 


169. 07 


820 


40 


169.60 


170. 13 


170. 66 


171. 19 


171. 72 


172. 25 


172. 78 


173. 31 



52 



$4.83 PKB DAT. [1/t ]!)», 14 c. ; 1/2 houT, S7 c. ; 3/4 hour, 41 c] 54 c. PKB HOTTB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


SIS' 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 






$0.54 


$1.08 


$1.62 


$2.16 


$2.70 


$3.24 


$3.78 


8 


1 


$4.32 


4.86 


5.40 


5.94 


6.48 


7.02 


7.56 


8.10 


16 


2 


8.64 


9.18 


9.72 


10.26 


10.80 


11.34 


11.88 


12.42 


24 


3 


12.96 


13.50 


14.04 


14.58 


15.12 


15.66 


16.20 


16.74 


82 


* 


17.28 


17.82 


18.36 


18.90 


19.44 


19.98 


20.52 


21.06 


40 


6 


21.60 


22.14 


22.68 


23.22 


23.76 


24.30 


24.84 


25.38 


48 


6 


25.92 


26.46 


27.00 


27.54 


28.08 


28.62 


29.16 


29.70 


56 


7 


30.24 


30.78 


31.32 


31.86 


32.40 


32.94 


33.48 


34.02 


64 


8 


34.56 


35.10 


35.64 


36.18 


36.72 


37.26 


37.80 


38.34 


72 


9 


38.88 


39.42 


39.96 


40.50 


41.04 


41.58 


42.12 


42.66 


80 


10 


43.20 


43.74 


44.28 


44.82 


45.36 


45.90 


46.44 


46.98 


88 


11 


47.52 


48.06 


48.60 


49.14 


49.68 


50.22 


50.76 


51.30 


96 


12 


51.84 


52.38 


52.92 


53.46 


54.00 


54.54 


55.08 


55.62 


104 


13 


56.16 


56.70 


57.24 


57.78 


58.32 


58.86 


59.40 


59.94 


112 


14 


60.48 


61.02 


61.56 


62.10 


62.64 


63.18 


63.72 


64.26 


120 


15 


64.80 


65.34 


65.88 


66.42 


66.96 


67.50 


68.04 


68.58 


128 


16 


69.12 


69.66 


70.20 


70.74 


71.28 


71.82 


72.36 


72.90 


186 


17 


73.44 


73.98 


74.52 


75.06 


75.60 


76.14 


76.68 


77.22 


144 


18 


77.76 


78.30 


78.84 


79.38 


79.92 


80.46 


81.00 


81.54 


162 


19 


82.08 


82.62 


83.16 


83.70 


84.24 


84.78 


85.32 


85.86 


160 


20 


86.40 


86.94 


87.48 


88.02 


88.56 


89.10 


89.64 


90.18 


168 


21 


90.72 


91.26 


91.80 


92.34 


92.88 


93.42 


93.96 


94.50 


176 


22 


95.04 


95.58 


96.12 


96.66 


97.20 


97.74 


98.28 


98.82 


184 


23 


99.36 


99.90 


100.44 


100.98 


101. 52 


102. 06 


102.60 


103. 14 


192 


24 


103. 68 


104.22 


104.76 


105. 30 


105. 84 


106.38 


106.92 


107.46 


200 


26 


108.00 


108.54 


109.08 


109.62 


110. 16 


110. 70 


111. 24 


111. 78 


208 


26 


112. 32 


112. 86 


113. 40 


113. 94 


114. 48 


115. 02 


115. 56 


116. 10 


216 


27 


116. 64 


117. 18 


117. 72 


118. 26 


118. 80 


119. 34 


119. 88 


120.42 


224 


28 


120. 96 


121.50 


122.04 


122. 58 


123. 12 


123. 66 


124.20 


124. 74 


232 


29 


125. 28 


125. 82 


126. 36 


126.90 


127.44 


127. 98 


128. 52 


129.06 


240 


30 


129. 60 


130. 14 


130. 68 


131. 22 


131. 76 


132. 30 


132. 84 


133. 38 


248 


81 


133. 92 


134. 46 


135.00 


135.54 


136. 08 


136. 62 


137. 16 


137. 70 


256 


32 


138. 24 


138. 78 


139. 32 


139. 86 


140.40 


140.94 


141. 48 


142. 02 


264 


33 


142. 56 


143. 10 


143. 64 


144. 18 


144. 72 


145. 26 


145. 80 


146. 34 


272 


34 


146. 88 


147. 42 


147. 96 


148. 50 


149.04 


149. 58 


150. 12 


150.66 


280 


86 


151. 20 


151. 74 


152. 28 


152. 82 


153. 36 


153.90 


154.44 


154.98 


288 


36 


155. 52 


156.06 


156. 60 


157. 14 


157. 68 


158. 22 


168. 76 


159. 30 


296 


87 


159.84 


160.38 


160. 92 


161. 46 


162.00 


162.54 


163. 08 


163. 62 


304 


38 


164.16 


164. 70 


165. 24 


165. 78 


166. 32 


166. 86 


167.40 


167.94 


312 


89 


168. 48 


169. 02 


169. 56 


170. 10 


170. 64 


171. 18 


171. 72 


172. 26 


320 


40 


172. 80 


173. 34 


173. 88 


174. 42 


174. 96 


175. 50 


176.04 


176. 58 



53 



$4.40 FEB DAY. [1/4 hoar, 14 c. ; 1/2 hour, 27 o. ; 3/4 honr, 41 c] 65 c. FEB HOUK. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








$0. 55 


$1.10 


$1.65 


$2.20 


$2.75 


$3.30 


$3.85 


8 


1 


14.40 


4.95 


5.50 


6.05 


6.60 


7.15 


7.70 


8.25 


16 


2 


8.80 


9.35 


9.90 


10.45 


11.00 


11.55 


12.10 


12.65 


21 


3 


13.20 


13.75 


14.30 


14.85 


15.40 


15.95 


16.50 


17.05 


32 


4 


17.60 


18.15 


18.70 


19.25 


19.80 


20.35 


20.90 


21.45 


40 


5 


22.00 


22.55 


23.10 


23.65 


24.20 


24.75 


25.30 


25.85 


48 


6 


26.40 


26.95 


27.50 


28.05 


28.60 


29.15 


29.70 


30.25 


56 


7 


30.80 


31.35 


31.90 


32.45 


33.00 


33.55 


34.10 


34.65 


64 


8 


35.20 


35.75 


36.30 


36.85 


37.40 


37.95 


38.50 


39.05 


72 


9 


39.60 


40.15 


40.70 


41.25 


41.80 


42.35 


42.90 


43.45 


80 


10 


44.00 


44.55 


45.10 


45.65 


46.20 


46.75 


47.30 


47.85 


88 


11 


48.40 


48.95 


49.50 


50.05 


50.60 


51.15 


51.70 


52.25 


96 


12 


52.80 


53.35 


53.90 


54.45 


55.00 


55.55 


56.10 


56.65 


104 


18 


57.20 


57.75 


58.30 


58.85 


59.40 


59.95 


60.50 


61.05 


112 


14 


61.60 


62.15 


62.70 


63.25 


63.80 


64.35 


64.90 


65.45 


120 


15 


66.00 


66. 55 


67.10 


67.65 


68.20 


68.75 


69.30 


69.85 


128 


16 


70.40 


70.95 


71.50 


72.05 


72.60 


73.15 


73.70 


74.25 


136 


17 


74.80 


75.35 


75.90 


76.45 


77.00 


77.55 


78.10 


78.65 


144 


18 


79.20 


79.75 


80.30 


80.85 


81.40 


81.95 


82.50 


83.05 


152 


19 


83.60 


84.15 


84.70 


85.25 


85.80 


86.35 


86.90 


87.45 


160 


20 


88.00 


88.55 


89.10 


89.65 


90.20 


90.75 


91.30 


91.85 


168 


21 


92.40 


92.95 


93.50 


94.05 


94.60 


95.15 


95.70 


96.25 


176 


22 


96.80 


97. 35 


97.90 


98.45 


99.00 


99.55 


100.10 


100.65 


184 


23 


101. 20 


101. 75 


102. 30 


102. 85 


103. 40 


103. 95 


104. 50 


106. 05 


192 


24 


105. 60 


106. 15 


106. 70 


107. 25 


107. 80 


108. 35 


108. 90 


109. 45 


200 


25 


110.00 


110. 55 


111. 10 


111. 65 


112. 20 


112. 75 


113. 30 


113. 85 


208 


26 


114. 40 


114. 95 


115. 50 


116. 05 


116. 60 


117. 15 


117. 70 


118. 25 


216 


27 


118. 80 


119. 35 


119. 90 


120. 45 


121.00 


121. 55 


122. 10 


122. 65 


224 


28 


123. 20 


123. 75 


124. 30 


124. 85 


125. 40 


125. 95 


126. 50 


127. 05 


282 


29 


127.60 


128. 15 


128. 70 


129. 25 


129. 80 


130. 35 


130. 90 


131. 45 


240 


80 


132.00 


132. 55 


133. 10 


133. 65 


134. 20 


134. 75 


135. 30 


135. 85 


248 


31 


.136. 40 


136. 95 


137. 50 


138. 05 


138. 60 


139. 15 


139. 70 


140.25 


256 


32 


140. 80 


141. 35 


141. 90 


142. 45 


143. 00 


143. 55 


144. 10 


144.65 


264 


33 


145. 20 


145. 75 


146. 30 


146. 85 


147. 40 


147. 95 


148. 50 


149. 05 


272 


34 


149. 60 


150. 15 


150. 70 


151. 25 


151. 80 


152. 35 


152. 90 


153. 45 


280 


35 


154.00 


154. 55 


155. 10 


155. 65 


156. 20 


156. 75 


157. 30 


157. 85 


288 


36 


158. 40 


158. 95 


159. 50 


160. 05 


160. 60 


161. ]5 


161. 70 


162. 25 


296 


37 


162.80 


163. 35 


163. 90 


164. 45 


165.00 


165. 55 


166. 10 


166. 65 


304 


38 


167. 20 


167. 75 


168. 30 


168. 85 


169. 40 


169. 95 


170. 50 


171. 05 


312 


89 


171. 60 


172. 15 


172. 70 


173. 25 


173. 80 


174. 35 


174. 90 


175. 45 


820 


40 


176. 00 


176. 55 


177. 10 


177. 65 


178. 20 


178. 75 


179. 30 


179. 85 



54 



9i.48PSBDAT. [1/4 hour, 14 c. ; 1/2 houi, 88 c. ; 3/4 hour, 42 c] 66 c. PEBHOUB. 



^ours. 


Days. 


8 


1 


16 


2 


24 


3 


^2 


4 


40 


5 


48 


6 


66 


7 


64 


8 


72 


9 


80 


10 


88 


11 


96 


12 


104 


13 


112 


14 


120 


15 


128 


16 


136 


17 


144 


18 


152 


19 


160 


20 


168 


21 


176 


22 


184 


23 


192 


24 


^00 


25 


208 


26 


216 


27 


224 


28 


232 


29 


240 


30 


248 


31 


266 


32 


264 


33 


272 


34 


280 


35 


288 


36 


296 


37 


304 


38 


312 


39 


820 


40 



Total. 



$4.48 

8.96 

13.44 

17.92 

22.40 
26.88 
31.36 
35.84 
40.32 

44.80 
49.28 
53.76 
58.24 
62.72 

67.20 
71.68 
76.16 
80.64 
85.12 

89.60 

94.08 

98.56 

103. 04 

107. 52 

112.00 
116. 48 
120. 96 
125. 44 
129. 92 

134. 40 
138. 88 
143. 36 
147. 84 
152. 32 

156. 80 
161. 28 
165. 76 
170. 24 
174. 72 

179. 20 



1/8 



10.56 
5.04 
9.52 

14.00 

18.48 

22.96 
27.44 
31.92 
36.40 

40.88 

45. 36 
49.84 
54.32 
58.80 
63.28 

67.76 
72.24 
76.72 
81.20 
85. 68 

90.16 

94.64 

99.12 

103. 60 

108. 08 

112. 56 
117. 04 
121. 52 
126. 00 
130. 48 

134. 96 
139. 44 
143. 92 
148. 40 
152. 88 

157.36 
161. 84 
166. 32 
170. 80 
175. 28 

179. 76 



2/8 



$1.12 
5.60 
10.08 
14.56 
19.04 

23.52 
28.00 
32.48 
36.96 
41.44 

45.92 
50.40 
54.88 
59.36 
63.84 

68.32 
72.80 
77.28 
81.76 
86.24 

90.72 

95.20 

99.68 

104. 16 

108. 64 

113. 12 
117.60 
122. 08 
126. 56 
131.04 

135. 52 
140.00 
144. 48 
148. 96 
153. 44 

157. 92 
162. 40 
166. 88 
171. 36 
175. 84 

180. 32 



3/8 



$1.68 
6.16 
10.64 
15.12 
19.60 

24.08 
28.56 
33.04 
37.52 
42.00 

46. 48 . 

50.96 

55.44 

59.92 

64.40 

68.88 
73.36 
77.84 
82.32 
86.80 

91.28 

95. 76 

100.24 

104. 72 

109. 20 

113. 68 
118.16 
122. 64 
127. 12 
131.60 

136. 08 
140. 56 
145. 04 
149. 52 
154. 00 

158. 48 
162. 96 
167. 44 
171. 92 
176. 40 

180. 88 



4/8 



$2.24 
6.72 
11.20 
15.68 
20.16 

24.64 
29.12 
33.60 
38.08 
42.56 

47.04 
51.52 
56.00 
60.48 
64.96 

69.44 
73.92 
78.40 
82.88 
87.36 

91. 84 

96.32 

100. 80 

105. 28 

109. 76 

114. 24 
118. 72 
123. 20 
127. 68 
132. 16 

136. 64 
141. 12 
145. 60 
150. 08 
154. 56 

159 04 
163. 52 
168.00 
172. 48 
176. 96 

181. 44 



5/8 



$2.80 
7.28 
11.76 
16.24 
20.72 

25.20 
29.68 
34.16 
38.64 
43.12 

47.60 
52.08 
56.56 
61.04 
65.52 

70.00 
74.48 
78.96 
83.44 
87.92 

92.40 

96.88 

101.36 

105. 84 

110. 32 

114. 80 
119. 28 
123. 76 
128. 24 
132. 72 

137. 20 
141. 68 
146. 16 
150. 64 
155. 12 

159. 60 
164. 08 
168. 56 
173. 04 
177. 52 

182.00 



6/8 



$3.36 
7.84 
12.32 
16.80 
21.28 

25.76 
30.24 
34.72 
39.20 
43.68 

48.16 
52.64 
57.12 
61.60 
66.08 

70.56 
75.04 
79.52 
84.00 

88.48 

92.96 

97.44 

101. 92 

106. 40 

110.88 

115. 36 
119. 84 
124. 32 
128. 80 
133. 28 

137. 76 
142 24 
146. 72 
151. 20 
155. 68 

160.16 
164. 64 
169. 12 
173. 60 
178. 08 

182. 56 



7/8 



$3.92 
8.40 
12.88 
17.36 
21.84 

26. 32 
30.80 
35.28 
39.76 
44.24 

48. 72 
53.20 
57.68 
62.16 
66.64 

71.12 
75.60 
80.08 
84.56 
89.04 

93.52 

98.00 

102. 48 

106. 96 

111.44 

115. 92 
120. 40 
124. 88 
129. 36 
133. 84 

138. 32 
142. 80 
147. 28 
151. 76 
156. 24 

160.72 
165. 20 
169. 68 
174. 16 
178. 64 

183. 12 



55 



$4.56 PKB DAY. [1/4 honr, 14 c. ; 1/2 honr, 29 c. ; 3/4 hoar, 43 c] 67o. PEBHOTTB, 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








$0.57 


$1.14 


$1.71 


$2.28 


$2.85 


$3.42 


$3.99 


8 


1 


$4.56 


5.13 


5.70 


6.27 


6.84 


7.41 


7.98 


8.55 


16 


2 


9.12 


9.69 


10.26 


10.83 


11.40 


11.97 


12.54 


13.11 


24 


3 


13.68 


14.25 


14.82 


15.39 


15.96 


16.53 


17.10 


17.67 


32 


4 


18.24 


18.81 


19.38 


19.95 


20.52 


21.09 


21.66 


22.23 


40 


6 


22.80 


23.37 


23.94 


24.51 


25.08 


25.65 


26.22 


26.79 


48 


6 


27.36 


27.93 


28.50 


29.07 


29.64 


30.21 


30.78 


31.35 


56 


7 


31.92 


32.49 


33.06 


33. 63 


34.20 


34.77 


35.34 


35.91 


64 


8 


36.48 


37.05 


37.62 


38.19 


38.76 


39.33 


39.90 


40.47 


72 


9 


41.04 


41.61 


42.18 


42.75 


43.32 


43.89 


44.46 


45.03 


80 


10 


45.60 


46.17 


46. 74 


47.31 


47.88 


48.45 


49.02 


49.59 


88 


11 


50.16 


50.73 


51. 30 


51.87 


52.44 


53.01 


53.58 


54.15 


96 


12 


54.72 


55.29 


55.86 


56.43 


57.00 


57.57 


58.14 


58.71 


104 


13 


59. 28 


59.85 


60.42 


60.99 


61.56 


62.13 


62. 70 


63.27 


112 


14 


63.84 


64.41 


64.98 


65.55 


66.12 


66.69 


. 67. 26 


67.83 


120 


16 


68.40 


68.97 


69.54 


70.11 


70.68 


71.25 


71.82 


72.39 


128 


16 


72.96 


73.53 


74.10 


74.67 


75.24 


75.81 


76.38 


76:95 


136 


17 


77.52 


78.09 


78.66 


79.23 


79.80 


80.37 


80.94 


81.51 


144 


18 


82. 08 


82.65 


83.22 


83.79 


84.36 


84.93 


85.50 


86.07 


162 


19 


86.64 


87.21 


87.78 


88.35 


88.92 


89.49 


90.06 


90.63 


160 


20 


91.20 


91.77 


92.34 


92.91 


93.48 


94.05 


94.62 


95.19 


168 


21 


95.76 


96. 33 


96.90 


97.47 


98.04 


98.61 


99.18 


99.75 


176 


22 


100.32 


100. 89 


101.46 


102, 03 


102. 60 


103. 17 


103. 74 


104. 31 


184 


23 


104. 88 


105. 45 


106. 02 


106. 59 


107. 16 


107. 73 


108. 30 


108. 87 


192 


24 


109.44 


110. 01 


110. 58 


111. 15 


111.72 


112. 29 


112. 86 


113. 43 


200 


25 


114. 00 


114.57 


115. 14 


115.71 


116. 28 


116. 85 


117.42 


117.99 


208 


26 


118. 56 


119. 13 


119. 70 


120. 27 


120. 84 


121.41 


121. 98 


122. 55 


216 


27 


123. 12 


123. 69 


124. 26 


124. 83 


125. 40 


125.97 


126. 54 


127. 11 


224 


28 


127. 68 


128. 25 


128. 82 


129. 39 


129. 96 


130. 53 


131. 10 


131. 67 


232 


29 


132. 24 


132. 81 


133. 38 


133. 95 


134. 52 


135. 09 


135. 66 


136. 23 


240 


30 


136. 80 


137. 37 


137. 94 


138. 51 


139. 08 


139. 65 


140. 22 


140. 79 


248 


31 


141.36 


141.93 


142. 50 


143. 07 


143. 64 


144. 21 


144. 78 


145. 35 


266 


32 


145. 92 


146. 49 


147.06 


147. 63 


148. 20 


148. 77 


149. 34 


149. 91 


264 


33 


150. 48 


151.05 


151. 62 


152. 19 


152. 76 


153. 33 


153. 90 


154. 47 


272 


34 


155. 04 


155. 61 


156. 18 


156. 75 


157. 32 


157.89 


158. 46 


159. 03 


280 


35 


159. 60 


160. 17 


] 60. 74 


161. 31 


161.88 


162. 45 


163.02 


163.59 


288 


36 


164. 16 


164. 73 


165. 30 


165. 87 


166.44 


167.01 


167. 58 


168. 15 


296 


37 


168. 72 


169. 29 


169. 86 


170. 43 


171.00 


171.57 


172. 14 


172. 71 


304 


38 


173. 28 


173. 85 


174.42 


174. 99 


175. 56 


176. 13 


176. 70 


177.27 


312 


39 


177. 84 


178.41 


178. 98 


179. 55 


180. 12 


180. 69 


181. 26 


181. 83 


320 


40 


182. 40 


182. 97 


183. 54 


184. 11 


184. 68 


185. 25 


185. 82 


186. 39 



56 



$4.64 PEK DAT. [1/4 hour, 15 c. ; 1/2 honi, 29 o. ; 3/4 hour, 44 c] 68 c. PXB HOVS. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


8/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








10.58 


11.16 


$1.74 


$2.32 


$2.90 


$3.48 


$4.06 


8 


1 


$4.64 


6.22 


5.80 


6.38 


6.96 


7.54 


8.12 


8.70 


16 


2 


9.28 


9.86 


10.44 


11.02 


11.60 


12.18 


12.76 


13.34 


24 


3 


13.92 


14.50 


15.08 


15.66 


16.24 


16.82 


17.40 


17.98 


32 


4 


18.56 


19.14 


19.72 


20.30 


20.88 


21.46 


22.04 


22.62 


40 


5 


23.20 


23.78 


24.36 


24.94 


25.52 


26.10 


26.68 


27.26 


48 


6 


27.84 


28.42 


29.00 


29.58 


30.16 


30.74 


31.32 


31.90 


56 


7 


32.48 


33.06 


33.64 


34.22 


34.80 


35.38 


35.96 


36.54 


64 


8 


37.12 


37.70 


38.28 


38.86 


39.44 


40.02 


40.60 


41.18 


72 


9 


41.76 


42.34 


42.92 


43.50 


44.08 


44.66 


45.24 


45.82 


80 


10 


46.40 


46.98 


47.56 


48.14 


48.72 


49.30 


49.88 


50.46 


88 


11 


51.04 


51.62 


52.20 


52.78 


53.36 


53.94 


54.52 


55.10 


96 


12 


55.68 


56.26 


56.84 


57.42 


58.00 


58.58 


59.16 


59.74 


104 


13 


60.32 


60.90 


61.48 


62.06 


62.64 


63.22 


63.80 


64.38 


112 


14 


64.96 


65.54 


66.12 


66.70 


67.28 


67.86 


68.44 


69.02 


120 


15 


69.60 


70.18 


70.76 


71.34 


71.92 


72.50 


73.08 


73.66 


128 


16 


74.24 


74.82 


75.40 


75.98 


76.56 


77.14 


77.72 


78.30 


136 


17 


78.88 


79.46 


80.04 


80.62 


81.20 


81.78 


82.36 


82.94 


144 


18 


83.52 


84.10 


84.68 


85.26 


85.84 


86.42 


87.00 


87.58 


152 


19 


88.16 


88.74 


89.32 


89.90 


90.48 


91.06 


91.64 


92.22 


160 


20 


92.80 


93.38 


93.96 


94.54 


95.12 


95.70 


96.28 


96.86 


168 


21 


97.44 


98.02 


98.60 


99.18 


99.76 


100.34 


100. 92 


101. 50 


176 


22 


102. 08 


102. 66 


103. 24 


103. 82 


104. 40 


104. 98 


105. 56 


106. 14 


184 


23 


106. 72 


107. 30 


107. 88 


108. 46 


109. 04 


109. 62 


110.20 


110. 78 


192 


24 


111.36 


111. 94 


112. 52 


113. 10 


113. 68 


114. 26 


114. 84 


115. 42 


200 


25 


116.00 


116. 58 


117. 16 


117. 74 


118. 32 


118. 90 


119. 48 


120. 06 


208 


26 


120. 64 


121. 22 


121. 80 


122. 38 


122. 96 


123. 54 


124. 12 


124. 70 


216 


27 


125. 28 


125. 86 


126.44 


127. 02 


127. 60 


128. 18 


128. 76 


129. 34 


224 


28 


129. 92 


130. 50 


131.08 


131. 66 


132. 24 


132. 82 


133. 40 


133. 98 


232 


29 


134. 56 


135. 14 


135. 72 


136. 30 


136. 88 


137. 46 


138. 04 


138. 62 


240 


30 


139. 20 


139. 78 


140. 36 


140. 94 


141. 52 


142. 10 


142. 68 


143. 26 


248 


31 


143. 84 


144.42 


145. 00 


145. 58 


146. 16 


146. 74 


147.32 


147. 90 


256 


32 


148. 48 


149. 06 


149. 64 


150. 22 


150. 80 


151.38 


151. 96 


152. 54 


264 


33 


153. 12 


153. 70 


154. 28 


154. 86 


155. 44 


156. 02 


156. 60 


157. 18 


272 


34 


157. 76 


158. 34 


158. 92 


159. 50 


160. 08 


160. 66 


161. 24 


161. 82 


280 


35 


162. 40 


162. 98 


163. 56 


164. 14 


164. 72 


165. 30 


165. 88 


166. 46 


288 


36 


167.04 


167. 62 


168. 20 


168. 78 


169. 36 


169. 94 


170. 52 


171. 10 


296 


37 


171. 68 


172. 26 


172. 84 


173. 42 


174.00 


174. 58 


175. 16 


175. 74 


804 


38 


176. 32 


176. 90 


177. 48 


178. 06 


178. 64 


179.22 


179. 80 


180. 38 


812 


39 


180. 96 


181. 54 


182. 12 


182. 70 


183. 28 


183. 86 


184. 44 


185.02 


820 


40 


185. 60 


186. 18 


186. 76 


187. 34 


187. 92 


188. 50 


189. 08 


189. 66 



57 



$4.72 PKS DAT. [1/4 boat, 16 o. ; 1/2 hont, 30 o. ; 3/4 hoar, 44 c] 69 o. PXB HOTT&. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


6/8 


i 
6/8 


7/8 








$0.59 


11.18 


$1.77 


$2.36 


$2.95 


$3.54 


$4.13 


8 


1 


14.72 


5.31 


5.90 


6.49 


7.08 


7.67 


8.26 


8.85 


16 


2 


9.44 


10.03 


10.62 


11.21 


11.80 


12.39 


12.98 


13,57 


24 


3 


14.16 


14.75 


15.34 


15.93 


16.52 


17.11 


17.70 


18.29 


32 


4 


18.88 


19.47 


20.06 


20.65 


21.24 


21.83 


22.42 


23.01 


40 


5 


23.60 


24.19 


24.78 


25.37 


25.96 


26.55 


27.14 


27.73 


48 


6 


28.32 


28.91 


29.50 


30.09 


30.68 


31.27 


31.86 


32.45 


66 


7 


33.04 


33.63 


34.22 


34.81 


35.40 


35.99 


36.58 


37.17 


64 


8 


37.76 


38.35 


38.94 


39.53 


40.12 


40.71 


41.30 


41.89 


72 


9 


42.48 


43.07 


43.66 


44.25 


44.84 


45.43 


46.02 


46.61 


80 


10 


47.20 


47.79 


48.38 


48.97 


49.56 


50.15 


50.74 


51.33 


88 


11 


51.92 


52.51 


53.10 


53.69 


54.28 


54.87 


55.46 


56.05 


96 


12 


56.64 


57.23 


57.82 


58.41 


59.00 


59.59 


60.18 


60.77 


104 


13 


61.36 


61.95 


62.54 


63.13 


63.72 


64.31 


64.90 


65.49 


112 


14 


66.08 


66.67 


67.26 


67.85 


68.44 


69.03 


69.62 


70.21 


120 


16 


70.80 


71.39 


71.98 


72.57 


73.16 


73.75 


74.34 


74.93 


128 


16 


75.52 


76.11 


76.70 


77.29 


77.88 


78.47 


79.06 


79.65 


186 


17 


80.24 


80.83 


81. 42 


82.01 


82.60 


83.19 


83.78 


84.37 


144 


18 


84.96 


85.55 


86.14 


86.73 


87.32 


87.91 


88.50 


89.09 


152 


19 


89.68 


90.27 


90.86 


91.45 


92.04 


92.63 


93.22 


93.81 


160 


20 


94.40 


94.99 


95.58 


96.17 


96.76 


97.35 


97.94 


98.53 


168 


21 


99.12 


99.71 


100. 30 


100.89 


101. 48 


102. 07 


102. 66 


103. 25 


176 


22 


103. 84 


104. 43 


105. 02 


105. 61 


106.20 


106. 79 


107. 38 


107. 97 


184 


23 


108. 56 


109. 15 


109. 74 


110. 33 


110. 92 


111. 51 


112. 10 


112. 69 


192 


24 


113. 28 


113. 87 


114. 46 


115. 05 


115. 64 


116. 23 


116. 82 


117. 41 


200 


25 


118.00 


118. 59 


119. 18 


119. 77 


120. 36 


120. 95 


121. 54 


122. 13 


208 


26 


122. 72 


123. 31 


123.90 


124. 49 


125. 08 


125. 67 


126. 26 


126. 85 


216 


27 


127.44 


128. 03 


128. 62 


129. 21 


129. 80 


130. 39 


130. 98 


131. 57 


224 


28 


132. 16 


132. 75 


133. 34 


133. 93 


134. 52 


135. 11 


135. 70 


136. 29 


282 


29 


136. 88 


137. 47 


138. 06 


138. 65 


139. 24 


139. 83 


140. 42 


141. 01 


240 


30 


141. 60 


142. 19 


142. 78 


143. 37 


143. 96 


144. 55 


145. 14 


145. 73 


248 


31 


146. 32 


146. 91 


147.50 


148. 09 


148. 68 


149. 27 


149. 86 


150. 45 


256 


32 


151.04 


151. 63 


152. 22 


152. 81 


153.40 


153. 99 


154. 58 


155. 17 


264 


33 


155. 76 


156. 35 


156. 94 


157. 53 


158. 12 


158. 71 


159. 30 


159. 89 


272 


34 


160.48 


161. 07 


161. 66 


162. 25 


162. 84 


163. 43 


; 164. 02 


164. 61 


280 


36 


165. 20 


165. 79 


166. 38 


166. 97 


167. 56 


168. 15 


168. 74 


169. 33 


288 


36 


169. 92 


170. 51 


171. 10 


171. 69 


172. 28 


172. 87 


173. 46 


174. 05 


296 


37 


174. 64 


175. 23 


175. 82 


176. 41 


177.00 


177. 59 


178. 18 


178. 77 


804 


38 


179. 36 


179. 95 


180.54 


181. 13 


181. 72 


182. 31 


182. 90 


183. 49 


812 


39 


184.08 


184.67 


185. 26 


185. 85 


186. 44 


187. 03 


187. 62 


188. 21 


820 


40 


188. 80 


189. 39 


189. 98 


190.57 


191. 16 


191. 75 


192. 34 


192. 93 

1 



58 



.80 FEB DAY. [1/4 honi, 16 c. ; 1/2 hoar, 30 o. ; 8/4 hour, 46 c] 60 c. FEB HOTJB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 

$2.40 


5/8 


6/8 


7/8 




10.60 


$1.20 


$1.80 


$3.00 


$3.60 


$4.20 


8 


1 


$4.80 


5.40 


6.00 


6.60 


7.20 


7.80 


8.40 


9.00 


16 


2 


9.60 


10.20 


10.80 


11.40 


12.00 


12.60 


13.20 


13.80 


24 


3 


14.40 


15.00 


15.60 


16.20 


16.80 


17.40 


18.00 


18.60 


32 


4 


19.20 


19.80 


20.40 


21.00 


21.60 


22.20 


22.80 


23.40 


40 


5 


24.00 


24.60 


25.20 


25.80 


26.40 


27.00 


27.60 


28.20 


48 


6 


28.80 


29.40 


30.00 


30.60 


31.20 


31.80 


32.40 


33.00 


56 


7 


33.60 


34.20 


34.80 


35.40 


36.00 


36.60 


37.20 


37.80 


64 


8 


38.40 


39.00 


39.60 


40.20 


40.80 


41.40 


42.00 


42.60 


72 


9 


43.20 


43.80 


44.40 


45.00 


45.60 


46.20 


46.80 


47.40 


80 


10 


48.00 


48.60 


49.20 


49.80 


50.40 


51.00 


51.60 


52.20 


88 


11 


52.80 


53.40 


54.00 


54.60 


55.20 


55.80 


56.40 


57.00 


96 


12 


57.60 


58.20 


58.80 


59.40 


60.00 


60.60 


61.20 


61.80 


104 


13 


62.40 


63.00 


63.60 


64.20 


64.80 


65.40 


66.00 


66.60 


112 


" 


67.20 


67.80 


68.40 


69.00 


69.60 


70.20 


70.80 


71.40 


120 


15 


72.00 


72.60 


73.20 


73.80 


74.40 


75.00 


75.60 


76. 20 


128 


16 


76.80 


77.40 


78.00 


78.60 


79.20 


79.80 


80.40 


81.00 


136 


17 


81.60 


82.20 


82.80 


83.40 


84.00 


84.60 


85.20 


85.80 


144 


18 


86.40 


87.00 


87.60 


88.^0 


88.80 


89.40 


90.00 


90.60 


152 


19 


91.20 


91.80 


92.40 


93.00 


93.60 


94.20 


94.80 


95.40 


160 


20 


96.00 


96.60 


97.20 


97.80 


98.40 


99.00 


99.60 


100.20 


168 


21 


100. 80 


101. 40 


102. 00 


102. 60 


103. 20 


103. 80 


104. 40 


105.00 


176 


22 


105.60 


106. 20 


106.80 


107 40 


108.00 


108.60 


109. 20 


109.80 


184 


23 


110.40 


111.00 


111. 60 


112. 20 


112.80 


113.40 


114. 00 


114.60 


192 


24 


115. 20 


115. 80 


116. 40 


117.00 


117. 60 


118. 20 


118. 80 


119. 40 


200 


25 


120.00 


120. 60 


121. 20 


121. 80 


122. 40 


123.00 


123.60 


124. 20 


208 


26 


124. 80 


125. 40 


126.00 


126. 60 


127. 20 


127. 80 


128.40 


129.00 


216 


27 


129.60 


130. 20 


130. 80 


131. 40 


132.00 


132. 60 


133. 20 


133. 80 


224 


28 


134. 40 


135.00 


135.60 


136. 20 


136.80 


137. 40 


138.00 


138.60 


232 


29 


139. 20 


139. 80 


140. 40 


141.00 


141.60 


142. 20 


142.80 


143.40 


240 


30 


144.00 


144. 60 


145. 20 


145. 80 


146. 40 


147.00 


147.60 


148. 20 


248 


31 


148. 80 


149.40 


150.00 


150.60 


151. 20 


151. 80 


152.40 


153.00 


256 


32 


153. 60 


154.20 


154.80 


155. 40 


156.00 


156. 60 


157. 20 


157. 80 


264 


33 


158. 40 


159.00 


159.60 


160. 20 


160. 80 


161. 40 


162.00 


162. 60 


272 


34 


163. 20 


163. 80 


164. 40 


165.00 


165. 60 


166. 20 


166. 80 


167. 40 


280 


35 


168.00 


168.60 


169. 20 


169. 80 


170. 40 


171.00 


171.60 


172. 20 


288 


36 


172. 80 


173. 40 


174.00 


174. 60 


175. 20 


175. 80 


176.40 


177.00 


296 


37 


177. 60 


178. 20 


178. 80 


179.40 


180.00 


180.60 


181. 20 


181. 80 


304 


38 


182.40 


183.00 


183. 60 


184. 20 


184. 80 


185. 40 


186.00 


186.60 


312 


39 


' 187.20 


187. 80 


188.40 


189.00 


189.60 


190.20 


190. 80 


191. 40 


320 


40 


1 192.00 


192. 60 


193. 20 


193.80 


194. 40 


195.00 


195.60 


196. 20 



59 



$4.88 PER DAY. [1/4 boor, 16 c. ; 1/2 hour, 31 c. ; 3/4 hoar, 46 c] 61 c. FEB HOVB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 








$0.61 


$1.22 


8 


1 


$4.88 


5.49 


6.10 


16 


2 


9.76 


10.37 


10.98 


24 


3 


14.64 


15.25 


15.86 


32 


4 


19.52 


20.13 


20.74 


40 


5 


24.40 


25.01 


25.62 


48 


6 


29.28 


29.89 


30.50 


56 


7 


34.16 


34.77 


35.38 


64 


8 


39.04 


39.65 


40.26 


72 


9 


43.92 


44.53 


45.14 


80 


10 


48.80 


49.41 


50.02 


88 


11 


53.68 


54.29 


54.90 


96 


12 


58.56 


59.17 


59.78 


104 


13 


63.44 


64.05 


64.66 


112 


14 


68.32 


68.93 


69.54 


120 


15 


73.20 


73.81 


74.42 


128 


16 


78.08 


78.69 


79.30 


136 


17 


82.96 


83.57 


84.18 


144 


18 


87.84 


88.45 


89.06 


162 


19 


92.72 


93.33 


93.94 


160 


20 


97.60 


98.21 


98.82 


168 


21 


102. 48 


103. 09 


103. 70 


176 


22 


107. 36 


107. 97 


108. 58 


184 


23 


112. 24 


112. 85 


113. 46 


192 


24 


117. 12 


117. 73 


118. 34 


200 


25 


122.00 


122. 61 


123. 22 


208 


26 


126. 88 


127. 49 


128. 10 


216 


27 


131. 76 


132. 37 


132. 98 


224 


28 


136. 64 


137. 25 


137. 86 


232 


29 


141. 52 


142. 13 


142. 74 


240 


30 


146. 40 


147. 01 


147. 62 


248 


31 


151. 28 


151. 89 


152. 50 


256 


32 


156. 16 


156. 77 


157. 38 


264 


33 


161.04 


161. 65 


162. 26 


272 


34 


165. 92 


166. 53 


167. 14 


280 


35 


170. 80 


171. 41 


172. 02 


288 


36 


175. 68 


176. 29 


176. 90 


296 


37 


180. 56 


181. 17 


181. 78 


304 


38 


185. 44 


186. 05 


186. 66 


312 


39 


190. 32 


190. 93 


191.54 


320 


40 


195. 20 


195. 81 


196. 42 



3/8 



$1.83 
6.71 
11.59 
16.47 
21.35 

26.23 
31.11 
35.99 
40.87 
45.75 

50.63 
55.51 
60.39 
65.27 
70.15 

75.03 
79.91 
84.79 
89.67 
94.55 

99.43 
104.31 
109. 19 
114. 07 
118. 95 

123. 83 
128. 71 
133. 59 
138. 47 
143. 35 

148. 23 
153. 11 
167. 99 
162. 87 
167. 75 

172. 63 

177. 51 
182. 39 
187. 27 
192. 15 

197. 03 



4/8 



$2.44 
7.32 
12.20 
17.08 
21.96 

26.84 
31.72 
36.60 
41.48 
46.36 

51.24 
56.12 
61.00 
65.88 
70.76 

75.64 
80.52 
85.40 
90.28 
95.16 

100. 04 
104.92 
109. 80 
114. 68 
119. 56 

124. 44 
129. 32 
134. 20 
139. 08 
143. 96 

148. 84 
153. 72 
158. 60 
163. 48 
168. 36 

173. 24 
178. 12 
183. 00 
187. 88 
192. 76 



5/8 



6/8 



$3.05 
7.93 
12.81 
17.69 
22.57 

27.45 
32. 33 
37.21 
42.09 
46.97 

51.85 
56.73 
61.61 
66.49 
71.37 

76.25 
81.13 
86.01 
90.89 
95.77 

100. 65 
105. 53 
110.41 
115. 29 
120.17 

125. 05 
1 29. 93 
134. 81 
139. 69 
144. 57 

149. 45 
154. 33 
159. 21 
164. 09 
168. 97 

173. 85 
178. 73 
183. 61 
188. 49 
193. 37 



197. 64 i 198. 25 



$3.66 
8.54 
13.42 
18.30 
23.18 

28.06 
32.94 
37.82 
42.70 

47.58 

52.46 
57.34 
62.22 
67.10 
71.98 

76.86 
81.74 
86.62 
91.50 
96.38 

101. 26 
106. 14 
111. 02 
115. 90 
120. 78 

125. 66 
130. 54 
135. 42 
140. 30 
145. 18 

150. 06 
154. 94 
159. 82 
164. 70 
169. 58 

174.46 
179. 34 
184. 22 
189. 10 
193. 98 

198. 86 



7/8 



$4.27 
9.15 
14.03 
18.91 
23.79 

28.67 
33.55 
38.43 
43.31 
48.19 

53.07 
57.95 
62.83 
67.71 
72.59 

77.47 
82.35 
87.23 
92.11 
96.99 

101. 87 
106. 75 
111. 63 
116. 51 
121. 39 

126. 27 
131. 15 
136. 03 
140. 91 
145. 79 

150. 67 
155. 55 
160. 43 
165. 31 
170. 19 

175. 07 
179. 95 
184. 83 
189. 71 
194. 59 

199. a 



60 



$4.96 PEK BAT. [1/4 hour, 16 c. ; 1/2 boor, 31 c. ; 3/4 hour, 47 c] 62 c. PER HOUB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 

$1.24 


3/8 
$1.86 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








$0.62 


$2.48 


$3.10 


$3.72 


$4.34 


8 


1 


$4.96 


5.58 


6.20 


6.82 


7.44 


8.06 


8.68 


9.30 


16 


2 


9.92 


10.54 


11.16 


11.78 


12.40 


13.02 


13.64 


14.26 


24 


3 


14.88 


15.50 


16. 12 . 


16.74 


17.36 


17.98 


18.60 


19.22 


82 


4 


19.84 


20.46 


21.08 


21.70 


22.32 


22.94 


23.56 


24.18 


40 


6 


24.80 


25.42 


26.04 


26.66 


27.28 


27.90 


28.52 


29.14 


48 


6 


29.76 


30.38 


31.00 


31.62 


32.24 


32.86 


33.48 


34.10 


66 


7 


34.72 


35.34 


35.96 


36.58 


37.20 


37. 82 


38.44 


39.06 


64 


8 


39.68 


40.30 


40.92 


41.54 


42.16 


42.78 


43.40 


44.02 


72 


9 


44.64 


45.26 


45.88 


46.50 


47.12 


47.74 


48.36 


48.98 


80 


10 


49.60 


50.22 


50.84 


51.46 


52.08 


52.70 


63.32 


53.94 


88 


11 


54.56 


55.18 


55.80 


56.42 


57.04 


57.66 


58.28 


58.90 


96 


12 


59.52 


60.14 


60.76 


61.38 


62.00 


62.62 


63.24 


63.86 


104 


13 


64.48 


65.10 


65.72 


66.34 


66.96 


67.58 


68.20 


68.82 


112 


14 


69.44 


70.06 


70.68 


71.30 


71.92 


72.54 


73.16 


73.78 


120 


16 


74.40 


75.02 


75.64 


76.26 


76.88 


77.50 


78.12 


78.74 


128 


16 


79.36 


79.98 


80.60 


81.22 


81.84 


82.46 


83.08 


83.70 


186 


17 


84.32 


84.94 


85.56 


86.18 


86.80 


87.42 


88.04 


88.66 


144 


18 


89.28 


89.90 


90.52 


91.14 


91.76 


92.38 


93.00 


93.62 


162 


19 


94.24 


94.86 


95. 48 . 


96.10 


96.72 


97.34 


97.96 


98.58 


160 


20 


99.20 


99.82 


100.44 


101. 06 


101. 68 


102. 30 


102. 92 


103. 54 


168 


21 


104.16 


104.78 


105. 40 


106. 02 


106. 64 


107. 26 


107. 88 


108. 50 


176 


22 


109. 12 


109. 74 


110. 36 


110. 98 


111. 60 


112. 22 


112. 84 


113. 46 


184 


23 


114. 08 


114. 70 


115. 32 


115. 94 


116. 56 


117.18 


117. 80 


118. 42 


192 


24 


119. 04 


119. 66 


120. 28 


120. 90 


121. 52 


122. 14 


122. 76 


123. 38 


200 


26 


124. 00 


124. 62 


125. 24 


125. 86 


126. 48 


127. 10 


127. 72 


128. 34 


208 


26 


128. 96 


129. 58 


130. 20 


130. 82 


131. 44 


132. 06 


132. 68 


133. 30 


216 


27 


133. 92 


134. 54 


135. 16 


135. 78 


136. 40 


137. 02 


137. 64 


138. 26 


224 


28 


138. 88 


139. 50 


140. 12 


140. 74 


141. 36 


141. 98 


142. 60 


143. 22 


282 


29 


143. 84 


144. 46 


145. 08 


145. 70 


146. 32 


146. 94 


147. 56 


148. 18 


240 


30 


148. 80 


149. 42 


150. 04 


150. 66 


151. 28 


151. 90 


152. 52 


153. 14 


248 


31 


153. 76 


154. 38 


155. 00 


155. 62 


156. 24 


156. 86 


157. 48 


158. 10 


266 


32 


158. 72 


159. 34 


159. 96 


160. 58 


161. 20 


161. 82 


162.44 


163. 06 


264 


33 


163. 68 


164. 30 


164. 92 


165. 54 


166. 16 


166. 78 


1 67. 40 


168. 02 


272 


34 


168. 64 


169. 26 


169. 88 


170. 50 


171. 12 


171. 74 


172. 36 


172. 98 


280 


36 


173. 60 


174. 22 


174. 84 


175. 46 


176. 08 


176. 70 


177. 32 


177. 94 


288 


36 


178. 56 


179. 18 


179. 80 


180. 42 


181. 04 


181. 66 


182. 28 


182. 90 


296 


37 


183. 52 


184. 14 


184. 76 


185. 38 


186. 00 


186. 62 


187. 24 


187. 86 


304 


38 


188. 48 


189. 10 


189. 72 


190. 34 


190. 96 


191. 58 


192. 20 


192. 82 


312 


39 


193. 44 


194. 06 


194. 68 


195. 30 


195. 92 


196. 64 


197. 16 


197. 78 


320 


40 


198. 40 


199. 02 


199. 64 


200. 26 


200. 88 


201.50 


202. 12 


202. 74 



61 



$6.04 PEK DAT. [1/4 hour, 16 o. ; 1/3 honi, 88 c. ; 8/4 hour, 47 o.] 68 c. PSK HOTTB, 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








10.63 


$1.26 


$1.89 


$2.52 


$3.15 


$3.78 


$4.41 


8 


1 


$5.04 


5.67 


6.30 


6.93 


7.56 


8.19 


8.82 


9.45 


16 


2 


10.08 


10.71 


11.34 


11.97 


12.60 


13.23 


13.86 


14.49 


24 


3 


15.12 


15.75 


16.38 


17.01 


17.64 


18.27 


18.90 


19.53 


32 


4 


20.16 


20.79 


21.42 


22.05 


22.68 


23.31 


23.94 


24.57 


40 


5 


25.20 


25.83 


26.46 


27.09 


27.72 


28.35 


28.98 


29.61 


48 


6 


30.24 


30.87 


31.50 


32.13 


32.76 


33.39 


34.02 


34.65 


66 


7 


35.28 


35.91 


36.54 


37.17 


37.80 


38.43 


39.06 


39.69 


64 


8 


40.32 


40.95 


41.58 


42.21 


42.84 


43.47 


44.10 


44.73 


72 


9 


45.36 


45.99 


46.62 


47.25 


47.88 


48.51 


49.14 


49.77 


80 


10 


50.40 


51.03 


51.66 


52.29 


52.92 


53.55 


54.18 


54.81 


88 


11 


55.44 


56.07 


56.70 


57.33 


57.96 


58.59 


59.22 


59.85 


96 


12 


60.48 


61.11 


61.74 


62.37 


63.00 


63.63 


64.28 


64.89 


104 


13 


65.52 


66.15 


66.78 


67.41 


68.04 


68.67 


69.30 


69.93 


112 


14 


70.56 


71.19 


71.82 


72.45 


73.08 


73.71 


74.34 


74.97 


* 

120 


15 


75.60 


76.23 


76.86 


77.49 


78.12 


78.75 


79. 3S 


80.01 


128 


16 


80.64 


81.27 


81.90 


82.53 


83.16 


83.79 


84.42 


85.05 


136 


17 


85.68 


86.31 


86.94 


87.57 


88.20 


88.83 


89.46 


90.09 


144 


18 


90.72 


91.35 


91.98 


92.61 


93.24 


93.87 


94.50 


95.13 


152 


19 


95.76 


96.39 


97.02 


97.65 


98.28 


98.91 


99.54 


100.17 


160 


20 


100.80 


101. 43 


102. 06 


102. 69 


103. 32 


103. 95 


104. 58 


105. 21 


168 


21 


105.84 


106. 47 


107. 10 


107. 73 


108. 36 


108. 99 


109. €2 


110. 25 


176 


22 


110. 88 


111.51 


112. 14 


112. 77 


113.40 


114. 03 


114. 66 


115. 29 


184 


23 


115. 92 


116. 55 


117. 18 


117. 81 


118.44 


119. 07 


119. 70 


120. 33 


192 


24 


120. 96 


121. 59 


122. 22 


122.85 


123. 48 


124. 11 


124. 74 


125. 37 


200 


25 


126.00 


126. 63 


127. 26 


127. 89 


128. 52 


129. 15 


129. 78 


130.41 


208 


26 


131.04 


131. 67 


132.30 


132. 93 


133. 56 


134.19 


134. 82 


135. 45 


216 


27 


136. 08 


136. 71 


137.34 


137. 97 


138.60 


139. 23 


139. 86 


140. 49 


224 


28 


141. 12 


141. 75 


142. 38 


143. 01 


143.64 


144.27 


144.90 


145.53 


232 


29 


146. 16 


146. 79 


147. 42 


148. 05 


148. 68 


149. 31 


149. 94 


150. 57 


240 


30 


151. 20 


151. 83 


152. 46 


153. 09 


153. 72 


154. 35 


154. 98 


155. 61 


248 


31 


156. 24 


156. 87 


157. 50 


158. 13 


158. 76 


159. 39 


160. 02 


160. 65 


256 


32 


161. 28 


161. 91 


162. 54 


163.17 


163. 80 


164.43 


165. 06 


165. 69 


264 


33 


166. 32 


166. 95 


167. 58 


168. 21 


168. 84 


169. 47 


170. 10 


170. 73 


272 


34 


171. 36 


171. 99 


172. 62 


173. 25 


173. 88 


174. 51 


175. 14 


175. 77 


280 


35 


176. 40 


177. 03 


177. 66 


178. 29 


178. 92 


179.55 


180.18 


180.81 


288 


36 


181.44 


182. 07 


182. 70 


183. 33 


183. 96 


184.59 


185. 22 


185.85 


296 


37 


186. 48 


187. 11 


187. 74 


188. 37 


189.00 


189.63 


190. 26 


190. 89 


304 


38 


191. 52 


192. 15 


192. 78 


193. 41 


194. 04 


194. 67 


195. 30 


195. 93 


312 


89 


196. 56 


197. 19 


197. 82 


198.45 


199. 08 


199. 71 


200.34 


200.97 


820 


40 


201.60 


202. 23 


202.86 


203. 49 


204. 12 


204.75 


205.38 


206. 01 



62 



$6.12 PER DAT. [1/4 hour, 16 c. ; 1/2 hour, 32 c. ; 3/4 hour, 48 c] 64 c. PER HOUB. 



Hours. 



8 

16 
24 
32 

40 
48 
66 
64 
72 

80 

88 

96 

104 

112 

120 
128 
136 
144 
162 

160 
168 
176 
184 
192 

200 
208 
216 
224 
232 

240 
248 
266 
264 
272 

280 
288 
296 
304 
312 

320 



Days. 

• 


Total. 


1 


$5.12 


2 


10.24 


3 


15.36 


4 


20.48 


6 


25.60 


6 


30.72 


7 


35. 84 


8 


40.96 


9 


46.08 


10 


51.20 


11 


56.32 


12 


61.44 


13 


66.56 


14 


71.68 


16 


76.80 


16 


81.92 


17 


87.04 


18 


92.16 


19 


97.28 


20 


102. 40 


21 


107.52 


22 


112. 64 


23 


117.76 


24 


122. 88 


26 


128. 00 


26 


133. 12 


27 


138. 24 


28 


143. 36 


29 


148. 48 


30 


153. 60 


31 


158. 72 


32 


1 63. 84 


33 


168. 96 


34 


174. 08 


36 


179.20 


36 


184. 32 


37 


189. 44 


38 


194. 56 


39 


199. 68 


40 


204. 80 



1/8 



10.64 
5.76 
10.88 
16.00 
21.12 

26.24 
31.36 
36.48 
41.60 
46.72 

51.84 
56.96 
62.08 
67.20 
72.32 

77.44 
82.56 
87.68 
92.80 
97.92 

103. 04 
108. 16 
113. 28 
118. 40 
123. 52 

128. 64 
133. 76 
138. 88 
144.00 
149. 12 

154. 24 
159. 36 
164. 48 
169. 60 
174. 72 

179. 84 
184. 96 
190. 08 
195. 20 
200.32 

2*)5.44 



2/8 



$1.28 
6.40 
11.52 
16.64 
21.76 

26.88 
32.00 
37.12 
42.24 
47.36 

52.48 
57.60 
62.72 
67.84 
72.96 

78.08 
83.20 
88.32 
93.44 
98.56 

103. 68 
108. 80 
113. 92 
119. 04 
124. 1 6 

129. 28 
134. 40 
139. 52 
144. 64 
149. 76 

154. 88 
160.00 
165. 12 
170. 24 
175. 36 

180. 48 
185. 60 
190. 72 
195. 84 
200.96 



3/8 



4/8 



$1.92 
7.04 
12.16 
17.28 
22.40 

27.52 
32.64 
37.76 
42.88 
48.00 

53.12 
58.24 
63.36 
68.48 
73.60 

78.72 
83.84 
88.96 
94.08 
99.20 

104. 32 
109. 44 
114. 56 
119. 68 
124. 80 

129. 92 
135. 04 
140. 16 
145. 28 
150. 40 

155. 52 
160. 64 
165. 76 
170. 88 
176.00 

181. 12 
186. 24 
191. 36 
196. 48 
201. 60 



206. 08 206. 72 



$2.56 
7.68 
12.80 
17.92 
23.04 

28.16 
33.28 
38.40 
43.52 
48.64 

53.76 
58.88 
64.00 
69.12 
74.24 

79.36 
84.48 
89.60 
94.72 
99.84 

104. 96 
110. 08 
115. 20 
120. 32 
125. 44 

130. 56 
135. 68 
140. 80 
145. 92 
151. 04 

156. 16 
161. 28 
166. 40 
171. 52 
176. 64 

181. 76 
186. 88 
192.00 
197. 12 
202. 24 

207. 36 



6/8 



$3.20 
8.32 
13.44 
18.56 
23. 68 

28.80 
33.92 
39.04 
44.16 
49.28 

54.40 
59.52 
64.64 
69.76 

74.88 

80.00 
85.12 
90.24 
95.36 
100.48 

105. 60 
110. 72 
115.84 
120. 96 
126.08 

131. 20 
136. 32 
141. 44 
146. 56 
151. 68 

156. 80 
161. 92 
167. 04 
172. 16 
177. 28 

182. 40 
187. 52 
192. 64 
197. 76 
202. 88 

208.00 



6/8 



7/8 



$3.84 
8.96 
14.08 
19.20 
24.32 

29.44 
34.56 
39.68 
44.80 
49.92 

55.04 
60.16 
65.28 
70.40 
75.52 

80.64 
85.76 
90.88 
96.00 
101. 12 

106. 24 
111. 36 
116.48 
121. 60 
126. 72 

131. 84 
136. 96 
142. 08 
147. 20 
152. 32 

157. 44 
162. 56 
167. 68 
172. 80 
177. 92 

183. 04 
188. 16 
193. 28 
198. 40 
203. 52 

208. 64 



$4.48 
9.60 
14.72 
19.84 
24.96 

30.08 
35.20 
40.32 
45.44 
50.56 

55.68 
60.80 
65.92 
71.04 
76.16 

81.28 
86.40 
91.52 
96.64 
101. 76 

106. 88 
112.00 
117. 12 
122. 24 
127. 36 

132. 48 
137.60 
142. 72 
147. 84 
152. 96 

158. 08 
163. 20 
16B. 32 
173. 44 
178. 56 

183. 68 
188. 80 
193. 92 
199. 04 
204.16 

209. 28 



63 



$8.80 PES DAT. [1/4 honr, 16 c. ; 1/2 hour, 88 c. ; 8/4 hour, 49 c] U c. FEB HOUR. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 








$0.65 


8 


1 


$5.20 


5.85 


16 


2 


10.40 


11.05 


24 


3 


15.60 


16.25 


32 


4 


20.80 


21.45 


40 


6 


26.00 


26.65 


48 


6 


31.20 


31.85 


56 


7 


36.40 


37.05 


64 


8 


41.60 


42.25 


72 


9 


46.80 


47.45 


80 


10 


52.00 


52.65 


88 


11 


57.20 


57.85 


96 


12 


62.40 


63.05 


104 


13 


67.60 


68.25 


112 


14 


72.80 


73.45 


120 


15 


78.00 


78.65 


128 


16 


83.20 


83.85 


136 


17 


88.40 


89.05 


144 


18 


93.60 


94.25 


152 


19 


98.80 


99.45 


160 


20 


104.00 


104. 65 


168 


21 


109. 20 


109. 85 


176 


22 


114. 40 


115. 05 


184 


23 


119. 60 


120. 25 


192 


24 


124. 80 


125. 45 


200 


26 


130.00 


130. 65 


208 


26 


135. 20 


135. 85 


216 


27 


140. 40 


141. 05 


224 


28 


145. 60 


146. 25 


282 


29 


150.80 


151. 45 


240 


30 


156.00 


156. 65 


248 


31 


161. 20 


161. 85 


256 


32 


166. 40 


167. 05 


264 


33 


171. 60 


172. 25 


272 


34 


176. 80 


177. 45 


280 


35 


182.00 


182. 65 


288 


36 


187. 20 


187. 85 


296 


37 


192. 40 


193. 05 


804 


38 


197. 60 


198. 25 


312 


39 


202. 80 


203.45 


820 


40 


208.00 


208.65 



2/8 



$1.30 
6.50 
11.70 
16.90 
22.10 

27.30 
32.50 
37.70 
42.90 
48.10 

53.30 
58.50 
63.70 
68.90 
74.10 

79. 30 
84.50 
89.70 
94.90 
100.10 

105. 30 
110.50 
115. 70 
120. 90 
126. 10 

131. 30 
136.50 
141. 70 
146.90 
152. 10 

157. 30 
162. 50 
167. 70 
172. 90 
178. 10 

183. 30 
188.50 
193. 70 
198.90 
204.10 

209. 30 



3/8 



$1.95 
7.15 
12.35 
17.55 
22.75 

27.95 
33.15 
38.35 
43.55 
48.75 

53.95 
59.15 
64.35 
69.55 

74.75 

79.95 
85.15 
90.35 
95.55 
100.75 

105. 95 
111. 15 
116. 35 
121. 55 
126. 75 

131. 95 
137. 15 
142. 35 
147. 55 
152. 75 

157. 95 
163. 15 
168. 35 
173. 55 
178. 75 

183. 95 
189. 15 
194. 35 
199. 55 
204.75 

209. 95 



4/8 



$2.60 
7.80 
13.00 
18.20 
23.40 

28.60 
33.80 
39.00 
44.20 
49.40 

54.60 
59.80 
65.00 
70.20 
75.40 

80.60 
85.80 
91.00 
96.20 
101. 40 

106. 60 
111. 80 
117.00 
122. 20 
127. 40 

132. 60 
137. 80 
143.00 
148. 20 
153. 40 

158. 60 
163. 80 
169. 00 
174. 20 
179. 40 

184. 60 
189. 80 
195.00 
200.20 
205. 40 

210. 60 



5/8 



$3.25 
8.45 
13.65 
18.85 
24.05 

29.25 
34.45 
39.65 
44.85 
50.05 

55.25 
60.45 
65.65 
70.85 
76.05 

81.25 
86.45 
91.65 
96.85 
102. 05 

107. 25 
112. 45 
117. 65 
122. 85 
128. 05 

133. 25 
138. 45 
143. 65 
148. 85 
154.05 

159. 25 
164. 45 
169. 65 
174. 85 
180. 05 

185. 25 
190.45 
195. 65 
200.85 
206. 05 



6/8 



7/8 



$3.90 
9.10 
14.30 
19.50 
24.70 

29.90 
35.10 
40.30 
45.50 
50.70 

55.90 
61.10 
66.30 
71.50 
76.70 

81.90 
87.10 
92.30 
97.50 
102. 70 103. 35 



$4.55 
9.75 
14.95 
20.15 
25.35 

30.55 
35.75 
40.95 
46.15 
51.35 

56.55 
61.75 
66.95 
72.15 
77.35 

82.55 
87.75 
92.95 
98.15 



107. 90 
113. 10 
118. 30 
123.50 
128. 70 

133.90 
139. 10 
144.30 
149. 50 
154. 70 

159. 90 
165. 10 
170. 30 
175. 50 
180. 70 

185. 90 
191. 10 
196. 30 
201. 50 
206. 70 



108. 55 
113. 75 
118. 95 
124. 15 
129. 35 

134. 55 
139. 75 
144. 95 
150. 15 
155. 35 

160. 55 
165.75 
170. 95 
176. 15 
181. 35 

186. 55 
191. 75 
196. 95 
202. 15 
207. 35 



211.25 ' 211.1:0 ' 212.55 



64 



$5.28 PSB DAT. [1/4 hour, 17 c. ; 1/2 hour, 33 c. ; 8/4 hour, 50 c] 66 c. FEB HOUB. 



Hours. 



8 

16 
24 
32 

40 
48 

56 
64 
72 

80 

88 

96 

104 

112 

120 
128 
136 
144 
152 

160 
168 
176 
184 
192 

200 
208 
216 
224 
232 

240 
248 
256 
264 
272 

280 
288 
296 
304 
312 

320 



Days. 


Total. 


1 


$5.28 


2 


10.56 


3 


15.84 


4 


21.12 


5 


26.40 


6 


31.68 


7 


36.96 


8 


42.24 


9 


47.52 


10 


52.80 


11 


58.08 


12 


63.36 


13 


68.64 


14 


73.92 


15 


79.20 


16 


84.48 


17 


89.76 


18 


95.04 


19 


100. 32 


20 


105.60 


21 


110. 88 


22 


116. 16 


28 


121. 44 


24 


126. 72 


25 


132.00 


26 


137. 28 


27 


142. 56 


28 


147. 84 


29 


153. 12 



1/8 



30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 

40 



158. 40 
163. 68 
168. 96 
174. 24 
179. 52 

184. 80 
190.08 
195. 36 
200.64 
205. 92 

211. 20 



10.66 
5.94 
11.22 
16.50 
21.78 

27.06 
32.34 
37.62 
42.90 
48.18 

53.46 
58.74 
64.02 
69.30 
74.58 

79.86 
85.14 
90.42 
95.70 
100.98 

106. 26 
111.54 
116. 82 
122. 10 
127. 38 

132. 66 
137. 94 
143. 22 
148.50 
153. 78 

159. 06 
164. 34 
169. 62 
174. 90 
180. 18 

185. 46 
190. 74 
196. 02 
201.30 
206. 58 

211. 86 



2/8 



3/8 



4/8 



»/» 



6/8 



$1.32 
6.60 
11.88 
17.16 
22.44 

■ 
27.72 
33.00 
38.28 
43.56 
48.84 

54.12 
59.40 
64.68 
69.96 
75.24 

80.52 
85.80 
91.08 
96.36 
101. 64 

106. 92 
112. 20 
117. 48 
122. 76 
128. 04 

133.32 I 
138. 60 
143. 88 ! 

149. 16 ; 

154.44 ; 

159. 72 
165. 00 
170. 28 
175. 56 
180. 84 

186. 12 
191. 40 
196. 68 
201. 96 
207. 24 

212. 52 



$1.98 
7.26 
12.54 
17.82 
23.10 

28.38 
33.66 
38.94 
44.22 
49.50 

54.78 
60.06 
65.34 
70.62 
75.90 

81.18 
86.46 
91.74 
97.02 
102. 30 

107. 58 
112. 86 
118. 14 
123. 42 
128. 70 

133. 98 
139. 26 
144. 54 
149. 82 
155. 10 

160.38 
165. 66 
170. 94 
176. 22 
181.50 

186. 78 
192. 06 
197. 34 
202. 62 
207.90 

213. 18 



$2.64 


$3.30 


7.92 


8.58 


13.20 


13.86 


18.48 


19.14 


23.76 


24.42 


29.04 


29.70 


34.32 


34.98 


39.60 


40.26 



44.88 
50.16 

55.44 , 
60.72 , 
66.00 I 
71. 28 I 

76. 56 , 

I 

81.84 ' 
87. 12 ' 
92. 40 
97.68 
102. 96 

108. 24 
113. 52 
118. 80 
124. 08 
129. 36 

134. 64 
139. 92 
145. 20 
150.48 
155. 76 

161. 04 
166. 32 
171.60 
176. 88 
182. 16 

187. 44 
192. 72 
198.00 
203. 28 
208. 56 

213. 84 



45.54 
50.82 

56.10 
61.38 
66.66 
71.94 
77.22 

82.50 
87.78 
93.06 
98.34 
103. 62 

108.90 
114. 18 
119. 46 
124. 74 
130. 02 

135.30 

140. 58 
145. 86 
151. 14 
156.42 

161. 70 
166. 98 
172. 26 
177.54 
182. 82 

188. 10 
193. 38 
198. 66 
203. 94 
209. 22 

214.50 



$3.96 
9.24 
14.52 
19.80 
25.08 

30.36 
35.64 
40.92 
46.20 
51.48 

56.76 
62.04 
67.32 
72.60 

77.88 

83.16 
88.44 
93.72 
99.00 
104.28 

109. 56 
114.84 
120. 12 
125. 40 
130. 68 

135. 96 
141. 24 
146. 52 
151. 80 
157. 08 

162. 36 
167.64 
172. 92 
178. 20 
183. 48 

188. 76 
194. 04 
199. 32 
204.60 
209. 88 

215. 16 



7/8 



$4.62 
9.90 
15.18 
20.46 
25.74 

31.02 
36.30 
41.58 
46.86 
52.14 

57.42 
62.70 
67.98 
73.26 
78.54 

83.82 
89.10 
94.38 
99.66 
104.94 

110. 22 
115. 50 
120.78 
126. 06 
131. 34 

136. 62 
141.90 
I 147. 18 
152. 46 
157. 74 

163. 02 
168. 30 
173. 58 
178. 86 
184. 14 

189. 42 
194. 70 
199. 98 
205. 26 
210.54 

215. 82 



65 



|<.88 PES DAT. [1/4 hoar, 17 c. ; 1/8 hoar, 84 c. ; 8/4 hour, 50 c] 67 o. PBX HOUR. 



Hours. 


Days. 


8 


1 


16 


2 


24 


3 


88 


4 


40 


5 


48 


6 


56 


7 


64 


8 


72 


9 


80 


10 


88 


11 


96 


12 


104 


13 


112 


14 


120 


15 


128 


16 


136 


17 


144 


18 


152 


19 


160 


20 


168 


21 


176 


22 


184 


23 


192 


24 


200 


25 


208 


26 


216 


27 


224 


28 


282 


29 


240 


30 


248 


31 


256 


32 


264 


33 


272 


34 


280 


35 


288 


36 


296 


37 


304 


38 


312 


39 


820 


40 



Total. 



15.36 
10.72 
16.08 
21.44 

26.80 
32.16 
37.52 
42.88 
48.24 

53.60 
58.96 
64.32 
69.68 
75.04 

80.40 
85.76 
91.12 
96.48 
101. 84 

107. 20 
112. 56 
117. 92 
123. 28 
128.64 

134.00 
139. 36 
144. 72 
150. 08 
155. 44 

160. 80 
166. 16 
171. 52 
176. 88 
182. 24 

187. 60 
192. 96 
1 98. 32 
203. 68 
209. 04 

21 4. 40 



1/8 



10.67 
6.03 
11.39 
16. 75 
22.11 

27.47 
32.83 
38.19 
43.55 
48.91 

54.27 
59.63 
64.99 
70.35 
75.71 

81.07 
86.43 
91.79 
97.15 
102. 51 

107. 87 
113. 23 
118. 59 
123. 95 
129. 31 

134.67 
140. 03 
145. 39 
150. 75 
156. 11 

161. 47 
166. 83 
172. 19 
177. 55 
182. 91 

188. 27 
193. 63 
198. 99 
204. 35 
209. 71 

215. 07 



2/8 



3/8 



$1.34 
6.70 
12.06 
17.42 
22. 78 

28.14 
33.50 
38.86 
44.22 
49.58 

54.94 
60.30 
65.66 
71.02 
76.38 

81.74 
87.10 
92.46 
97.82 
103. 18 

108.54 
113.90 
119. 26 
124. 62 
129. 98 

135. 34 
140. 70 
146. 06 
151. 42 
156. 78 

162. 14 
167. 50 
172. 86 
178. 22 
183.58 



$2.01 
7.37 
12.73 
18.09 
23.45 

28.81 
34.17 
39.53 
44.89 
50.25 

55.61 
60.97 
66.33 
71.69 
77.05 

82.41 
87.77 
93.13 
98.49 
103. 85 

109. 21 
114. 57 
119. 93 
125.29 
130. 65 

136. 01 
141. 37 
146. 73 
152. 09 
157. 45 

162. 81 
168. 17 
173. 53 
178. 89 
184. 25 



188. 94 189. 61 
194.30 ' 194.97 
199.66 200.33 
205. 02 205. 69 
210. 38 211. 05 



4/8 



5/8 



6/8 



215. 74 



$2.68 
8.04 
13.40 
18.76 
24.12 

29.48 
34.84 
40.20 
45.56 
50.92 

56.28 
61.64 
67.00 
72.36 
77.72 

83.08 
88.44 
93.80 
99.16 
104.52 

109. 88 
115. 24 
120. 60 
125.96 
131. 32 

136. 68 
142.04 
147. 40 
152. 76 
158. 12 

163. 48 
168. 84 
174. 20 
179. 56 
184. 92 

190.28 
195. 64 
201.00 
206. 36 
211. 72 



216. 41 



$3.35 
8.71 
14.07 
19.43 
24.79 

30.15 
35.51 
40.87 
46.23 
51.59 

56.95 
62.31 
67.67 
73.03 
78.39 

83.75 
89.11 
94.47 
99.83 
105. 19 

110. 55 
115. 91 
121. 27 
126. 63 
131. 99 

137. 35 
142. 71 
148. 07 
153. 43 
158. 79 

164. 15 
169. 51 
174. 87 
180. 23 
185. 59 

190.95 
196. 31 
201. 67 
207. 03 
212.39 



217. 08 I 217. 75 



$4.02 
9.38 
14.74 
20.10 
25.46 

30.82 
36.18 
41.54 
46.90 
52.26 

57.62 
62.98 
68.34 
73.70 
79.06 

84.42 

89.78 

95.14 

100. 50 

105. 86 

111.22 
116.58 
121. 94 
127. 30 
132. 66 

138.02 
143. 38 
148. 74 
154. 10 
159. 46 

164. 82 
170. 18 
175.54 
180. 90 
186. 26 

191. 62 
196. 98 
202.34 
207. 70 
213. 06 

218. 42 



7/8 



$4.69 
10.05 
15.41 
20.77 
26.13 

31.49 
36.85 
42.21 
47.57 
52.93 

58.29 
63.65 
69.01 
74.37 
79.73 

85.09 

90.45 

95.81 

101. 17 

106. 53 

111.89 
117. 25 
122. 61 
127. 97 
133. 33 

138. 69 
144. 05 
149. 41 
154.77 
160. 13 

165. 49 
170. 85 
176. 21 
181. 57 
186. 93 

192. 29 
197. 65 
203. 01 
208. 37 
213. 73 

219.09 



&2701— 13- 



CG 



tS.MPEBDAT. [1/4 hour, 17 c. ; 1/2 hour, 84 c. ; 3/4 hour, SI c] 6Sc. PXKHOtm. 



Hours. 


Days. 


8 


1 


16 


2 


84 


8 


82 


4 


40 


6 


48 


6 


56 


7 


64 


8 


72 


9 


80 


10 


88 


11 


96 


12 


104 


13 


112 


14 


120 


16 


128 


16 


186 


17 


144 


18 


162 


19 


160 


20 


168 


21 


176 


22 


184 


23 


192 


24 


200 


26 


208 


26 


216 


27 


224 


28 


232 


29 


240 


30 


248 


31 


266 


32 


264 


33 


272 


34 


280 


36 


288 


36 


296 


37 


304 


38 


312 


39 


820 


40 



Total. 



1/8 



$5.44 
10.88 
16.32 
21.76 

27.20 
32.64 
38.08 
43.52 
48.96 

54.40 
59.84 
65.28 
70.72 
76.16 

81.60 
87.04 
92.48 
97.92 
103.36 

108. 80 
114. 24 
119. 68 
125. 12 
130. 56 

136.00 
141. 44 
146. 88 
152. 32 
157. 76 

163. 20 
168. 64 
174. 08 
179. 52 
184. 96 

190. 40 
195. 84 
201. 28 
206. 72 
212. 16 

217. 60 



$0.68 
6.12 
11.56 
17.00 
22.44 

27.88 
33.32 
38.76 
44.20 
4Q.64 

55! 08 
60.52 
65.96 
71.40 
76.84 



87.72 

93.16 

98.60 

104.04 

109. 48 
114. 92 
120.36 
125. 80 
131. 24 

136. 68 
142. 12 
147. 56 
153. 00 
158. 44 

163. 88 
169. 32 
174. 76 
180. 20 
185. 64 

191. 08 
196. 52 
201. 96 
207. 40 
212. 84 

218. 28 



11.36 
6.80 
12.24 
17.68 
23.12 

28.56 
34.00 
39.44 
44.88 
50.32 

55.76 
61.20 
66.64 
72.08 
77.52 



82.28 ; 82.96 



88.40 

93.84 

99.28 

104.72 

110. 16 
115. 60 
121. 04 
126. 48 
131. 92 

137. 36 
142. 80 
148. 24 
153. 68 
159. 12 



$2.04 
7.48 
12.92 
18.36 
23.80 

29.24 
34.68 
40.12 
45.56 
51.00 

56.44 
61.88 
67.32 
72.76 
78.20 

83.64 
89.08 
94.52 
99.96 
105.40 

110.84 
116. 28 
121. 72 
127. 16 
132.60 

138.04 
143. 48 
148. 92 
154.36 
159. 80 



164. 56 165. 24 
170.00 I 170.68 
175. 44 ' 176. 12 
180.88 j 181.56 
186.32 I 187.00 

191.76 ! 192.44 

197. 20 197. 88 

202. 64 203. 32 

208. 08 I 208. 76 

213. 52 j 214. 20 



218. 96 



219. 64 



4/8 


6/8 


$2.72 


13.40 


8.16 


8.84 


13.60 


14.28 


19.04 


19.72 


24.48 


25.16 


29.92 


30.60 


35.36 


36.04 


40.80 


41.48 


46.24 


46.92 


51.68 


52.36 


57.12 


57.80 


62.56 


63.24 


68.00 


68.68 


73.44 


74.12 


78.88 


79.56 


84.32 


85.00 


89.76 


90.44 


95.20 


95.88 


100.64 


101. 32 


106. 08 


106.76 


111. 52 


112. 20 


116. 96 


117. 64 


122.40 


123. 08 


127.84 


128. 52 


133. 28 


133. 96 


138. 72 


139. 40 


144.16 


144. 84 


149.60 


150.28 


155.04 


155. 72 


160.48 


161. 16 


165. 92 


166. 60 


171. 36 


172.04 


176. 80 


177. 48 


182. 24 


182. 92 


187. 68 


188. 36 


193. 12 


193. 80 


198. 56 


199.24 


204.00 


204.68 


209. 44 


210. 12 


214. 88 


215. 56 


220. 32 


221.00 



$4.08 
9.52 
14.96 
20.40 
25.84 

31.28 
36.72 
42.16 
47.60 
53.04 

58.48 
63.92 
69.36 
74.80 
80.24 

85.68 

91.12 

96.56 

102.00 

107.44 

112. 88 
118. 32 
123. 76 
129. 20 
134. 64 

140. 08 
145. 52 
150.96 
156. 40 
161.84 

167. 28 
172. 72 
178. 16 
183. 60 
189.04 

194. 48 
199. 92 
205.36 
210. 80 
216. 24 



7/8 



$4.76 
10.20 
15.64 
21.08 
26.52 

31.96 
37.40 
42.84 
48.28 
53.72 

59.16 
64.60 
70.04 
75.48 
80.92 

86.36 

91.80 

97.24 

102. 68 

108. 12 

113. 56 
119.00 
124. 44 
129. 88 
135. 32 

140. 76 
146. 20 
151.64 
157. 08 
162. 52 

167. 96 
173.40 
178. 84 
184. 28 
189. 72 

195. 16 
200.60 
206. 04 
211. 48 
216. 92 



221. 68 ! 222. 36 



67 



$».A2 FEB DAT. [1/4 hour, 17 c; 1/2 hour, 36 c; 3/4 hooi, 12 c] 69 e. FEB HOXTS. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 ^ 


3/8 


4/8 
$2.76 


5/8 


6/8 


7/8 








$0.69 


$1.38 


$2.07 


$3.45 


$4.14 


$4.83 


8 


1 


15.52 


6.21 


6.90 


7.59 


8.28 


8.97 


9.66 


10.35 


16 


2 


11.04 


11.73 


12.42 


13.11 


13.80 


14.49 


15.18 


15.87 


24 


3 


16.56 


17.25 


17.94 


18.63 


19.32 


20.01 


20.70 


21.39 


32 


4 


22.08 


22.77 


23.46 


24.15 


24.84 


25.53 


26.22 


26.91 


40 


5 


27.60 


28.29 


28.98 


29.67 


30.36 


31.05 


31.74 


32.43 


48 


6 


33.12 


33.81 


34.50 


35.19 


35.88 


36.57 


37.26 


37.95 


56 


7 


38.64 


39.33 


40.02 


40.71 


41.40 


42.09 


42.78 


43.47 


64 


8 


44.16 


44.85 


45.54 


46.23 


46.92 


47.61 


48.30 


48.99 


72 


9 


49.68 


50.37 


51.06 


51.75 


52.44 


53.13 


53.82 


54.51 


80 


10 


55.20 


55.89 


56.58 


57.27 


57.96 


58. 65 


59.34 


60.03 


88 


11 


60.72 


61. 41 


62.10 


62.79 


63.48 


64.17 


64.86 


65.55 


96 


12 


66.24 


66.93 


67.62 


68.31 


69.00 


69.69 


70.38 


71.07 


104 


13 


71.76 


72.45 


73.14 


73.83 


74.52 


75.21 


75.90 


76.59 


112 


14 


77.28 


77.97 


78. 66 


79.35 


80.04 


80.73 


81.42 


82.11 


120 


15 


82.80 


83.49 


84.18 


S4. 87 


85. 56 


86.25 


86.94 


87.63 


128 


16 


88.32 


89.01 


89.70 


90.39 


91.08 


91.77 


92.46 


93.15 


136 


17 


93.84 


94.53 


95.22 


95.91 


96.60 


97.29 


97.98 


98.67 


144 


18 


99.36 


100.05 


100.74 


101. 43 


102. 12 


102. 81 


103. 50 


104.19 


152 


19 


104.88 


105. 57 


106. 26 


106. 95 


107. 64 


108. 33 


109. 02 


109. 71 


160 


20 


110. 40 


111.09 


111. 78 


112.47 


113. 16 


113. 85 


114.54 


115. 23 


168 


21 


115. 92 


116. 61 


117. 30 


117. 99 


118. 68 


119. 37 


120.06 


120. 75 


176 


22 


121. 44 


122. 13 


122. 82 


123. 51 


124. 20 


124. 89 


125. 58 


126. 27 


184 


23 


126. 96 


127. 65 


128. 34 


129. 03 


129. 72 


130. 41 


131. 10 


131. 79 


192 


24 


132. 48 


133. 17 


133. 86 


134. 55 


135. 24 


135. 93 


136. 62 


137. 31 


200 


25 


138.00 


138. 69 


139. 38 


MO. 07 


140. 76 


141. 45 


142. 14 


142. 83 


208 


26 


143. 52 


144. 21 


144. 90 


145. 59 


146. 28 


146. 97 


147. 66 


148. 35 


216 


27 


149.04 


149. 73 


150. 42 


151. 11 


151. 80 


152. 49 


153. 18 


153. 87 


224 


28 


154. 56 


155. 25 


155. 94 


1j6. 63 


157. 32 


158. 01 


158. 70 


159. 39 


232 


29 


160. 08 


160. 77 


161. 46 


102. 15 


162. 84 


163. 53 


164.22 


164. 91 


240 


30 


165. 60 


166. 29 


166. 98 


107. 67 


168. 36 


169. 05 


169. 74 


170. 43 


248 


31 


171. 12 


171.81 


172. 50 


173. 19 


173. 88 


174. 57 


175. 26 


175. 95 


256 


32 


176. 64 


177. 33 


178. C2 


178.71 


179. 40 


180, 09 


180. 78 


181. 47 


264 


33 


182. 16 


182. 85 


183. 54 


L^.4. 23 


184. 92 


185. 61 


186. 30 


186. 99 


272 


34 


187. 68 


188. 37 


189. 06 


1^.9. 75 


190. 44 


191. 13 


191. 82 


192. 51 


280 


35 


193. 20 


193. 89 


194. 58 


105. 27 


195. 96 


196. 65 


197. 34 


198. 03 


288 


36 


198. 72 


199. 41 


200. 10 


2')0. 79 


201. 48 


202. 17 


202. 86 


203. 55 


296 


37 


204. 24 


204. 93 


205. 62 


206. 31 


207. 00 


207. 69 


208. 38 


209.07 


304 


38 


209. 76 


210. 45 


211. 14 


211. 83 


212. 52 


213. 21 


213. 90 


214. 59 


312 


39 


215. 28 


215. 97 


216. 66 


217. 35 


218. 04 


218. 73 


219. 42 


220.11 


320 


40 


220. 80 


221. 49 


222. 18 


222. 87 


223. 56 


224. 25 


224. 94 


225. 63 



68 



$5.60 PBS DAT. [1/4 hour, 18 c. ; 1/S how, 86 c. ; 3/4 hour, 63 c] 70 c. PEK HOT7B. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 

$1.40 


3/8 


4/8 


5/8 


e/8 


7/8 








$0.70 


$2.10 


$2.80 


$3.50 


$4.20 


$4.90 


8 


1 


$5.60 


6.30 


7.00 


7.70 


8.40 


9.10 


9.80 


10.50 


16 


2 


11.20 


11.90 


12.60 


13.30 


14.00 


14.70 


15.40 


16.10 


24 


3 


16.80 


17.50 


18.20 


18.90 


19.60 


20.30 


21.00 


21.70 


32 


4 


22.40 


23.10 


23.80 


24.50 


25.20 


25.90 


26.60 


27.30 


40 


5 


28.00 


28.70 


29.40 


30.10 


30.80 


31.50 


32.20 


32.90 


48 


6 


33.60 


34.30 


35.00 


35.70 


36.40 


37.10 


37.80 


38.50 


56 


7 


39.20 


39.90 


40.60 


41.30 


42.00 


42.70 


43.40 


44.10 


64 


8 


44.80 


45.50 


46.20 


46.90 


47.60 


48. 30 


49.00 


49.70 


72 


9 


50.40 


51.10 


51.80 


52.50 


53.20 


f^o. 90 


54.60 


55.30 


80 


10 


56.00 


56. 70 


57.40 


58.10 


58.80 


59. 50 


60.20 


60.90 


88 


11 


61.60 


62.30 


63.00 


63.70 


64.40 


65.10 


65.80 


66.50 


96 


12 


67.20 


67.90 


68.60 


69.30 


70.00 


70.70 


71.40 


72.10 


104 


13 


72.80 


73.50 


74.20 


74.90 


75.60 


76.30 


77.00 


77.70 


112 


14 


78.40 


79.10 


79.80 


80.50 


81.20 


81.90 


82.60 


83.30 


120 


15 


84.00 


84.70 


85.40 


86.10 


86.80 


87.50 


88.20 


88.90 


128 


16 


89.60 


90.30 


91.00 


91.70 


92.40 


93.10 


93.80 


94.50 


186 


17 


95.20 


95.90 


96.60 


97.30 


98.00 


98.70 


99.40 


100.10 


144 


18 


100.80 


101. 50 


102. 20 


102. 90 


103. 60 


104.30 


105.00 


105.70 


152 


19 


106. 40 


107. 10 


107. 80 


108. 50 


109. 20 


109. 90 


110. 60 


111. 30 


160 


20 


112.00 


112. 70 


113. 40 


114. 10 


114. 80 


115. 50 


116. 20 


116.90 


168 


21 


117. 60 


118. 30 


119.00 


119. 70 


120. 40 


121. 10 


121. 80 


122. 50 


176 


22 


123. 20 


123. 90 


124. 60 


125. 30 


126.00 


126. 70 


127. 40 


128. 10 


184 


23 


128. 80 


129. 50 


130. 20 


130. 90 


131. 60 


132. 30 


133.00 


133. 70 


192 


24 


134. 40 


135. 10 


135. 80 


136. 50 


137. 20 


137. 90 


138. 60 


139. 30 


200 


25 


140.00 


140. 70 


141. 40 


142. 10 


142. 80 


143. 50 


144. 20 


144. 90 


208 


26 


145. 60 


146. 30 


147. 00 


147. 70 


148. 40 


149. 10 


149. 80 


150. 50 


216 


27 


151. 20 


151. 90 


152. 60 


153. 30 


154.00 


154. 70 


155. 40 


156. 10 


224 


28 


156. 80 


157. 50 


158. 20 


158. 90 


159. 60 


160. 30 


161.00 


161. 70 


232 


29 


162. 40 


163. 10 


163. 80 


164. 50 


165. 20 


165. 90 


166. 60 


167. 30 


240 


30 


168.00 


168. 70 


169. 40 


170. 10 


170. 80 


171. 50 


172. 20 


172. 90 


248 


31 


173. 60 


174. 30 


175.00 


175. 70 


176. 40 


177. 10 


177. 80 


178. 50 


256 


32 


179. 20 


179. 90 


180. 60 


181. 30 


182.00 


182. 70 


183. 40 


184. 10 


264 


33 


184. 80 


185.50 


186. 20 


186. 90 


187. 60 


188. 30 


189.00 


189. 70 


272 


34 


190. 40 


191. 10 


ICl. GO 


192.50 


193. 20 


193. 90 


194. 60 


195. 30 


280 


35 


196. 00 


196. 70 


197. 40 


198. 10 


198. 80 


199. 50 


200.20 


200. 90 


288 


36 


201. 60 


202. 30 


203. 00 


203. 70 


204.40 


205. 10 


205. 80 


206. 50 


296 


37 


207. 20 


207. 90 


208. 60 


209. 30 


210. 00 


210. 70 


211. 40 


212. 10 


304 


38 


212. 80 


213. CO 


214. 20 


214. 90 


215. 60 


216. 30 


217.00 


217. 70 


312 


89 


218. 40 


219. 10 


219.83 


220. 50 


221. 20 


221. 90 


222. 60 


223. 30 


320 


40 


224.00 


224. 70 


225. 40 


226. 10 


226. 80 


227. 50 


228. 20 


228. 90 



69 



.68 FEB DAY. [1/4 hoar, 18 c. ; 1/2 honr, 86 c. ; 3/ft hour, 63 c] 71 c. PES HOTJK. 



Honrs. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








$0.71 


$1.42 


$2.13 


$2.84 


$3.55 


$4.26 


$4.97 


8 


1 


$5.68 


6.39 


7.10 


7.81 


8.52 


9.23 


9.94 


10.65 


16 


2 


11.36 


12.07 


12.78 


13.49 


14.20 


14.91 


15.62 


16.33 


24 


3 


17.04 


17.75 


18.46 


19.17 


19.88 


20.59 


21.30 


22.01 


32 


4 


22.72 


23.43 


24.14 


24.85 


25.56 


26.27 


26.98 


27.69 


40 


6 


28.40 


29.11 


29.82 


30.53 


31.24 


31.95 


32.66 


33.37 


48 


6 


34.08 


34.79 


35.50 


36.21 


36.92 


37.63 


38.34 


39.05 


66 


7 


39.76 


40.47 


41.18 


41.89 


42.60 


43.31 


44.02 


44.73 


64 


8 


45.44 


46. 15 


46.86 


47.57 


48.28 


48.99 


49.70 


50.41 


72 


9 


51.12 


51.83 


52.54 


53.25 


53.96 


54.67 


55.38 


56.09 


80 


10 


56.80 


57.51 


58. 22 


58.93 


59.64 


60.35 


61.06 


61. 77 


88 


11 


62.48 


63.19 


63.90 


64.61 


65.32 


66.03 


66.74 


67.45 


96 


12 


68.16 


68.87 


69.58 


70.29 


71.00 


71.71 


72.42 


73.13 


104 


13 


73.84 


74.55 


75.26 


75.97 


76.68 


77.39 


78.10 


78.81 


112 


14 


79.52 


80.23 


80.94 


81.65 


82.36 


83.07 


83.78 


84.49 


120 


16 


85.20 


85.91 


86.62 


87.33 


88.04 


88.75 


89.46 


90.17 


128 


16 


90.88 


91.59 


92.30 


93.01 


93.72 


94.43 


95.14 


95.85 


136 


17 


96.56 


97.27 


97.98 


98.69 


99.40 


100.11 


100.82 


101. 53 


144 


18 


102. 24 


102. 95 


103. 66 


104.37 


105. 08 


105. 79 


106. 50 


107. 21 


152 


19 


107. 92 


108. 63 


109. 34 


110. 05 


110. 76 


111. 47 


112. 18 


112. 89 


160 


20 


113. 60 


114. 31 


115. 02 


115. 73 


116. 44 


117. 15 


117. 86 


118. 57 


168 


21 


119. 28 


119. 99 


120. 70 


121. 41 


122. 12 


122. 83 


123. 54 


124. 25 


176 


22 


124. 96 


125. 67 


126. 38 


127. 09 


127. 80 


128. 51 


129. 22 


129. 93 


184 


23 


130. 64 


131. 35 


132. 06 


132. 77 


133. 48 


134. 19 


134. 90 


135. 61 


192 


24 


136. 32 


137. 03 


137. 74 


138. 45 


139. 16 


139. 87 


140. 58 


141. 29 


200 


26 


142.00 


142. 71 


143. 42 


144. 13 


144. 84 


145. 55 


146. 26 


146. 97 


208 


26 


147. 68 


148. 39 


149. 10 


149. 81 


150. 52 


151. 23 


151. 94 


152. 65 


216 


27 


153. 36 


154. 07 


154. 78 


155. 49 


156. 20 


156. 91 


157. 62 


158. 33 


224 


28 


159. 04 


159. 75 


160. 46 


161. 17 


161. 88 


162. 59 


163. 30 


164. 01 


232 


29 


164. 72 


165. 43 


166. 14 


166. 85 


167. 56 


168. 27 


168. 98 


169. 69 


240 


30 


170. 40 


171. 11 


171. 82 


172. 53 


173. 24 


173. 95 


174. 66 


175. 37 


248 


31 


176. 08 


176. 79 


177. 50 


178. 21 


178. V2 


r:^ %?< 


180.34 


181. 05 


266 


32 


181. 76 


182. 47 


183. 18 


183. 89 


184. 60 


185. 31 


186. 02 


186. 73 


264 


33 


187. 44 


188. 15 


188. 86 


189. 57 


190. 28 


190. 99 


191. 70 


192. 41 


272 


34 


193. 12 


193. 83 


194.54 


195. 25 


195. 96 


196. 67 


197. 38 


198. 09 


280 


36 


198. 80 


199. 51 


200.22 


200.93 


201.64 


202. 35 


203. 06 


203. 77 


288 


36 


204. 48 


205. 19 


205. 90 


206.61 


207. 32 


208. 03 


208. 74 


209. 45 


296 


37 


210. 16 


210. 87 


211. 58 


212. 29 


213. 00 


213. 71 


214. 42 


215. 13 


304 


38 


215. 84 


216. 55 


217. 26 


217. 97 


218. 68 


219. 39 


220. 10 


220. 81 


812 


39 


221. 52 


222. 23 


222. 94 


223. 65 


224. 36 


225. 07 


225. 78 


226. 49 


320 


40 


227. 20 


227. 91 


228. 62 


229. 33 


230.04 


230. 75 


231. 46 


232. 17 



70 



$5.76 FEB DAT. [1/4 hoar, 18 c. ; 1/8 hour, 86 c. ; 8/4 hooi, 64 c] 72 c. PSBEOUB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 

1 


*/. 


5/8 


6/8 


■ 

! 7/8 








$0.72 


$1.44 


$2.16 


$2.88 


$3.60 


$4.32 


$5.04 


8 


1 


$5.76 


6.48 


7.20 


7.92 


8.64 


9.36 


10.08 


10.80 


16 


2 


11.52 


12.24 


12.96 


13.68 


14.40 


15.12 


15.84 


16.56 


24 


3 


17.28 


18.00 


18.72 


19.44 


20.16 


20.88 


21.60 


22.32 


32 


4 


23.04 


23.76 


24.48 


25.20 


25.92 


26.64 


27.36 


28.08 


40 


5 


28.80 


29.52 


30.24 


30.96 


31.68 


32.40 


33.12 


33.84 


48 


6 


34.56 


35.28 


36.00 


36.72 


37.44 


38.16 


38.88 


39.60 


56 


7 


40.32 


41.04 


41.76 


42.48 


43.20 


43.92 


44.64 


45.36 


64 


8 


46.08 


46.80 


47.52 


48.24 


48.96 


49.68 


50.40 


51.12 


72 


9 


51.84 


52.56 


53.28 


54.00 


54.72 


55.44 


56.16 


56.88 


80 


10 


57.60 


58.32 


59.04 


59.76 


60.48 


61.20 


61.92 


62.64 


88 


11 


63.36 


64.08 


64.80 


65.52 


66.24 


66.96 


67.68 


68.40 


96 


12 


69.12 


69.84 


70.56 


71.28 


72.00 


72.72 


73.44 


74.16 


104 


13 


74.88 


75.60 


76.32 


77.04 


77.76 


78.48 


79.20 


79.92 


112 


14 


80.64 


81.36 


82.08 


82.80 


83.52 


84.24 


84.96 


85.68 


120 


15 


86.40 


87.12 


87.84 


88. 56 


89.28 


90.00 


90.72 


91.44 


128 


16 


92.16 


92.88 


93.60 


94.32 


95.04 


95.76 


96.48 


97.20 


136 


17 


97.92 


98.64 


99.36 


100.08 


100.80 


101. 52 


102. 24 


102.96 


144 


18 


103. 68 


104.40 


105. 12 


105. 84 


106.56 


107. 28 


108.00 


108. 72 


162 


19 


109. 44 


110. 16 


110. 88 


111.60 


112. 32 


113.04 


113. 76 


114.48 


160 


20 


115. 20 


115. 92 


116. 64 


117. 36 


118.08 


118. 80 


119. 52 


120. 24 


168 


21 


120. 96 


121. 68 


122. 40 


123. 12 


123. 84 


124. 56 


125. 28 


126.00 


176 


22 


126. 72 


127. 44 


128. 16 


128. 88 


129.60 


130. 32 


131.04 


131. 76 


184 


23 


132. 48 


133. 20 


133. 92 


134.64 


135. 36 


136. 08 


136. 80 


137. 52 


192 


24 


138. 24 


138. 96 


139. 68 


140. 40 


141. 12 


141. 84 


142. 56 


143. 28 


200 


25 


144.00 


144. 72 


145. 44 


146. 16 


146. 88 


147. 60 


148. 32 


149.04 


208 


26 


149. 76 


150.48 


151. 20 


151. 92 


152.64 


153.36 


154.08 


154.80 


216 


27 


155. 52 


156. 24 


156. 96 


157. 68 


158. 40 


159. 12 


159. 84 


160.56 


224 


28 


161. 28 


162.00 


162. 72 


163. 44 


164. 16 


164. 88 


165. 60 


166. 32 


232 


29 


167.04. 


167. 76 


168. 48 


169. 20 


169. 92 


170.64 


171. 36 


172. 08 


240 


30 


172. 80 


173. 52 


174. 24 


174. 96 


175.'68 


176. 40 


177. 12 


177. 84 


248 


31 


178. 56 


179. 28 


180.00 


180. 72 


181.44 


182. 16 


182. 88 


183.60 


256 


32 


184. 32 


185.04 


185. 76 


186. 48 


187. 20 


187. 92 


188. 64 


189. 36 


264 


33 


190. 08 


190. 80 


191. 52 


192. 24 


192. 96 


193. 68 


194. 40 


195. 12 


272 


34 


195. 84 


196. 56 


197. 28 


198.00 


198. 72 


199. 44 


200.16 


200.88 


280 


35 


201. 60 


202. 32 


203.04 


203. 76 


204. 48 


205. 20 


205. 92 


206.64 


288 


36 


207. 36 


208. 08 


208. 80 


209. 52 


210. 24 


210. 96 , 


211. 68 


212. 40 


296 


37 


213. 12 


213. 84 


214. 56 


215. 28 


216.00 


216. 72 


217.44 


218. 16 


304 


38 


218. 88 


219. 60 


220. 32 


221. 04 


221. 76 


222.48 ' 


223. 20 


223. 92 


312 


39 


224. 64 


225. 36 


226. 08 


226. 80 


227. 52 


228. 24 


228. 96 


229. 68 


320 


40 


230. 40 


231. 12 


231. 84 


232. 56 


233. 28 


234. 00 


234. 72 


235. 44 



71 



$5.S4 FEB BAT. [1/4 hma, 18 c. ; 1/2 hour, 87 c. ; 3/4 houi, 55 c] 78 o. PEK HOTTK 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


8/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








$0.73 


$1.46 


$2.19 


$2.92 


$3.65 


$4.38 


$5.11 


8 


1 


15.84 


6.57 


7.30 


8.03 


8.76 


9.49 


10.22 


10.95 


16 


2 


11.68 


12.41 


13.14 


13.87 


14.60 


15.33 


16.06 


16.79 


24 


8 


17.52 


18.25 


18.98 


19.71 


20.44 


21.17 


21.90 


22.63 


82 


4 


23.36 


24.09 


24.82 


25.55 


26.28 


27.01 


27.74 


28.47 


40 


6 


29.20 


29.93 


30.66 


31.39 


32.12 


32.85 


33.58 


34.31 


48 


6 


35.04 


35.77 


36.50 


37.23 


37.96 


38.69 


39.42 


40.15 


66 


7 


40.88 


41.61 


42.34 


43.07 


43.80 


44.53 


45.26 


45.99 


64 


8 


46.72 


47.45 


48.18 


48.91 


49.64 


50.37 


51.10 


51.83 


72 


9 


52.56 


53.29 


54.02 


54.75 


55.48 


56.21 


56.94 


57.67 


80 


10 


58.40 


59.13 


59.86 


60.59 


61.32 


62.05 


62.78 


63.51 


88 


11 


64.24 


64.97 


65.70 


66.43 


67.10 


67.89 


68.62 


69.35 


96 


12 


70.08 


70.81 


71.54 


72.27 


73.00 


73.73 


74.46 


75.19 


104 


18 


75.92 


76.65 


77.38 


78.11 


78.84 


79.57 


80.30 


81.03 


112 


14 


81.76 


82.49 


83.22 


83.95 


84.68 


85.41 


86.14 


86.87 


120 


16 


87.60 


88.33 


89.06 


89.79 


90.52 


91.25 


91.98 


92.71 


128 


16 


93.44 


94.17 


94.90 


95.63 


96.36 


97.09 


97.82 


98.55 


186 


17 


99.28 


100.01 


100.74 


101. 47 


102.20 


102. 93 


103. 66 


104.39 


144 


18 


105. 12 


105.85 


106. 58 


107. 31 


108.04 


108. 77 


109.50 


110. 23 


162 


19 


110. 96 


111. 69 


112. 42 


113. 15 


113. 88 


114. 61 


115. 34 


116. 07 


160 


20 


116.80 


117. 53 


118. 26 


118.99 


119. 72 


120.45 


121. 18 


121. 91 


168 


21 


122.64 


123. 37 


124.10 


124. 83 


125. 56 


126. 29 


127. 02 


127. 75 


176 


22 


128. 48 


129. 21 


129.94 


130.67 


131.40 


132. 13 


132. 86 


133. 59 


184 


28 


134. 32 


135.05 


135.78 


136. 51 


137. 24 


137. 97 


138. 70 


139. 43 


192 


24 


140.16 


140. 89 


141. 62 


142.35 


143. 08 


143. 81 


144.54 


145.27 


200 


26 


146.00 


146. 73 


147. 46 


148. 19 


148.92 


149.65 


150.38 


153.11 


208 


26 


151.84 


152. 57 


153.30 


154.03 


154.76 


155.49 


156. 22 


156. 95 


216 


27 


157. 68 


158. 41 


159. 14 


159. 87 


160.60 


161. 33 


162.06 


162. 79 


224 


28 


163. 52 


164.25 


164.98 


165.71 


166.44 


167. 17 


167.90 


168. 63 


282 


29 


169. 36 


170.09 


170. 82 


171. 55 


172. 28 


173. 01 


173. 74 


174. 47 


240 


80 


175.20 


175. 93 


176. 66 


177. 39 


178. 12 


178.85 


179. 58 


180.31 


248 


81 


181.04 


181. 77 


182.50 


183. 23 


183.96 


184.69 


185.42 


186. 15 


266 


82 


186. 88 


187. 61 


188.34 


189. 07 


189.80 


190.53 


191. 26 


191. 99 


264 


88 


192. 72 


193. 45 


194.18 


194.91 


195.64 


196. 37 


197. 10 


197. 83 


272 


84 


198. 56 • 


199.29 


200.02 


200.75 


201.48 


202. 21 


202. 94 


203. 67 


280 


86 


204.40 


205. 13 


205.86 


206.59 


207.32 


208.05 


208.78 


209.51 


288 


36 


210.24 


210. 97 


211. 70 


212. 43 


213. 16 


213. 89 


214. 62 


215.35 


296 


87 


216. 08 


216. 81 


217.54 


218. 27 


219.00 


219. 73 


220.46 


221. 19 


804 


38 


221. 92 


222.65 


223. 38 


224.11 


224.84 


225. 57 


226.30 


227. 03 


812 


89 


227. 76 


228. 49 


229. 22 


229. 95 


230.68 


231. 41 


232. 14 


232. 87 


820 


40 


233.60 


234.33 


235. 06 


235.79 


236. 52 


237. 25 


237. 98 


238. 71 



72 



$5.92 PES DAT. [1/4 hoxur, 19 c. ; 1/2 hour, 37 c. ; 8/4 honr, 56 c] 74 c. PEK HOtTK 



Honrs. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


6/8 


6/8 


7/8 








$0.74 


$1.48 


$2.22 


$2.96 


$3.70 


$4.44 


$5.18 


8 


1 


$5.92 


6.66 


7.40 


8.14 


8.88 


9.62 


10.36 


11.10 


16 


2 


11.84 


12.58 


13.32 


14.06 


14.80 


15.54 


16.28 


17.02 


24 


3 


17.76 


18.50 


19.24 


19.98 


20.72 


21.46 


22.20 


22.94 


32 


4 


23.68 


24. 42 


25.16 


25.90 


26.64 


27.38 


28.12 


28.86 


40 


6 


29.60 


30.34 


31.08 


31.82 


32.56 


33.30 


34.04 


34.78 


48 


6 


35.52 


36.26 


37.00 


37.74 


38.48 


39.22 


39.96 


40.70 


66 


7 


41.44 


42.18 


42.92 


43.66 


44.40 


45.14 


45.88 


46.62 


64 


8 


47.36 


48.10 


48.84 


49.58 


50.32 


51.06 


51.80 


52.54 


72 


9 


53.28 


54.02 


54.76 


55.50 


56.24 


56.98 


57.72 


58.46 


80 


10 


59.20 


59.94 


60.68 


61.42 


62.16 


62.90 


63.64 


64.38 


88 


11' 


65.12 


65.86 


66.60 


67.34 


68.08 


68.82 


69.56 


70.30 


96 


12 


71.04 


71.78 


72.52 


73.26 


74.00 


74.74 


75.48 


76.22 


104 


13 


76.96 


77.70 


78.44 


79.18 


79.92 


80.66 


81.40 


82.14 


112 


14 


82.88 


83.62 


84.36 


85.10 


85.84 


86. 58 


87.32 


88.06 


120 


16 


88.80 


89.54 


90.28 


91.02 


91.76 


92.50 


93. 24 


93.98 


128 


16 


94.72 


95.46 


96.20 


96.94 


97.68 


98.42 


99.16 


99.90 


136 


17 


100. 64 


101. 38 


102. 12 


102. 86 


103. 60 


104. 34 


105. 08 


105. 82 


144 


18 


106. 56 


107. 30 


108. 04 


108. 78 


109. 52 


110. 26 


111.00 


111. 74 


162 


19 


112. 48 


113. 22 


113. 96 


114. 70 


115. 44 


116. 18 


116. 92 


117.66 


160 


20 


118. 40 


119. 14 


119. 88 


120. 62 


121. 36 


122. 10 


122. 84 


123. 58 


168 


21 


124. 32 


125. 06 


125. 80 


126.54 


127. 28 


128. 02 


128. 76 


129.50 


176 


22 


130. 24 


130. 98 


131. 72 


132. 46 


133. 20 


133. 94 


134. 68 


135. 42 


184 


23 


136. 16 


136.90 


137. 64 


138. 38 


139. 12 


139. 86 


140. 60 


141. 34 


192 


24 


142. 08 


142. 82 


143. 56 


144.30 


145.04 


145. 78 


146. 52 


147. 26 


200 


26 


148.00 


148. 74 


149. 48 


150.22 


150.96 


151. 70 


152. 44 


153. 18 


206 


26 


153. 92 


154.66 


155. 40 


156. 14 


156. 88 


157. 62 


158. 36 


159. 10 


216 


27 


159. 84 


160. 58 


161. 32 


162. 06 


162. 80 


163.54 


164.28 


165. 02 


224 


28 


165. 76 


166.50 


167. 24 


167. 98 


168. 72 


169. 46 


170. 20 


170. 94 


232 


29 


171.68 


172. 42 


173. 16 


173.90 


174.64 


175. 38 


176. 12 


176. 86 


240 


30 


177. 60 


178. 34 


179. 08 


179. 82 


180. 56 


181.30 


182. 04 


182. 78 


248 


31 


183. 52 


184. 26 


185.00 


185. 74 


186. 48 


187. 22 


187. 96 


188. 70 


266 


32 


189.44 


190.18 


190.92 


191. 66 


192. 40 


193. 14 


193. 88 


194.62 


264 


33 


195. 36 


196. 10 


196.84 


197. 58 


198. 32 


199. 06 


199. 80 


200.54 


272 


34 


201. 28 


202. 02 


202. 76 


203. 50 


204.24 


204.98 


205. 72 


206. 46 


280 


36 


207. 20 


207. 94 


208. 68 


209. 42 


210. 16 


210.90 


211. 64 


212.38 


288* 


36 


213. 12 


213. 86 


214.60 


215.34 


216. 08 


216. 82 


217. 56 


218.30 


296 


87 


219.04 


219. 78 


220. 52 


221. 26 


222.00 


222. 74 


223. 48 


224. 22 


304 


88 


224. 96 


225. 70 


226.44 


227. 18 


227. 92 


228. 66 


229. 40 


230.14 


312 


39 


230. 88 


231. 62 


232. 36 


233. 10 


233. 84 


234. 58 


235. 32 


236. 06 


320 


40 


236. 80 


237.54 


238. 28 


239. 02 


239. 76 


240. 50 


241. 24 


241. 98 



73 



$6.00 FEB BAT. [1/4 hoar, 19 o. ; 1/2 hour, 38 c. ; 3/4 hour^ 66 c] 75 c. PER H01TB. 



1 

Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


6/8 


6/8 


7/8 








$0.75 


$1.50 


$2.25 


$3.00 


$3.75 


$4.50 


$5.25 


8 


1 


$6.00 


6.75 


7.50 


8.25 


9.00 


9.75 


10.50 


11.25 


16 


2 


12.00 


12.75 


13.50 


14.25 


15.00 


15.75 


16.50 


17.25 


24 


3 


18.00 


18.75 


19.50 


20.25 


21.00 


21.75 


22.50 


23. 25 


82 


4 


24.00 


24.75 


25.50 


26.25 


27.00 


27.75 


28.50 


29. 25 


40 


6 


30.00 


30.75 


31.50 


32.25 


33.00 


33.75 


34.50 


35. 25 


48 


6 


36.00 


36.75 


37.50 


38.25 


39.00 


39.75 


40.50 


41.25 


66 


7 


42.00 


42.75 


43.50 


44.25 


45.00 


45.75 


46.50 


47.25 


64 


8 


48.00 


48.75 


49.50 


50.25 


51.00 


51.75 


52.50 


53.25 


72 


9 


54.00 


54.75 


55.50 


56.25 


57.00 


57.75 


58.50 


59.25 


80 


10 


60.00 


60.75 


61.50 


62.25 


63.00 


63.75 


64.50 


65.25 


88 


11 


66.00 


66.75 


67.50 


68.25 


69.00 


69.75 


70.50 


. 71. 25 


96 


12 


72.00 


72.75 


73.50 


74.25 


75.00 


75.75 


76.50 


77.25 


104 


18 


78.00 


78.75 


79.50 


80.25 


81.00 


81.75 


82.50 


83.25 


112 


14 


84.00 


84.75 


85.50 


86.25 


87.00 


87.75 


88.50 


89.25 


120 


16 


90.00 


90.75 


91.50 


92.25 


93.00 


93.75 


94.50 


95.25 


128 


16 


96.00 


96.75 


97.50 


98.25 


99.00 


99.75 


100.50 


101. 25 


136 


17 


102.00 


102. 75 


103.50 


104.25 


105.00 


105. 75 


106.50 


107. 25 


144 


18 


108.00 


108. 75 


109. 50 


110. 25 


111. 00 


111. 75 


112.50 


113. 25 


152 


19 


114.00 


114. 75 


115.50 


116. 25 


117.00 


117. 75 


118.50 


119. 25 


160 


20 


120.00 


120. 75 


121.50 


322.25 


123.00 


123. 75 


124.50 


125. 25 


168 


21 


126.00 


126. 75 


127.50 


128. 25 


129.00 


129. 75 


130.50 


131. 25 


176 


22 


132.00 


132. 75 


133. 50 


134. 25 


135.00 


135. 75 


136.50 


137. 25 


184 


23 


138.00 


138. 75 


139.50 


140. 25 


141.00 


141. 75 


142. 50 


143. 25 


192 


24 


144.00 


144. 75 


145,50 


146. 25 


147.00 


147. 75 


148.50 


149. 25 


200 


26 


150.00 


150.75 


151.50 


152. 25 


153.00 


153. 75 


154.50 


155, 25 


208 


26 


156.00 


156. 75 


157.50 


158. 25 


159.00 


159. 75 


160.50 


161. 25 


216 


27 


162.00 


162. 75 


163. 50 


164. 25 


165.00 


165. 75 


166. 50 


167. 25 


224 


28 


168.00 


168. 75 


169.50 


170. 25 


171.00 


171. 75 


172.50 


173. 25 


232 


29 


174.00 


174. 75 


175.50 


176. 25 


177.00 


177. 75 


178.50 


179. -25 


240 


30 


180. 00 


180. 75 


181.50 


182. 25 


183.00 


183. 75 


184.50 


185. 25 


248 


31 


186.00 


186. 75 


187.50 


188. 25 


189.00 


189. 75 


190.50 


191. 25 


266 


32 


192.00 


192. 75 


193.50 


194. 25 


195.00 


195. 75 


196.50 


197. 25 


264 


38 


198.00 


198. 75 


199.50 


200.25 


201.00 


201. 75 


202.50 


203. 25 


272 


34 


204. 00 


204. 75 


205.50 


206. 25 


207.00 


207. 75 


208.50 


209. 25 


280 


36 


210.00 


210. 75 


211.50 


212. 25 


213.00 


213. 75 


214.50 


215. 25 


288 


36 


216.00 


216. 75 


217.50 


218. 25 


219.00 


219. 75 


220.50 


221. 25 


296 


37 


222.00 


222. 75 


223.50 


224. 25 


225.00 


225. 75 


226.50 


227. 25 


304 


38 


228.00 


228. 75 


229.50 


230.25 


231.00 


231. 75 


232.50 


233. 25 


312 


39 


234.00 


234. 75 


235.50 


236. 25 


237.00 


237. 75 


238.50 


239. 25 


320 


40 


240.00 


240.75 


241.50 


242. 25 


243.00 


243. 75 


244.50 


245. 25 



74 



$3.08 PJEB DAT. [1/4 hour, 19 c. ; 1/S hour, 88 o. ; 3/4 honi, 57 c] 76 o. PJEB EOUB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


l/» 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 

• 


7/8 








$0.76 


$1.52 


$2.28 


$3.04 


$3.80 


$4.56 


$5.32 


8 


1 


16.08 


6.84 


7.60 


8.36 


9.12 


9.88 


10.64 


11.40 


16 


2 


12.16 


12.92 


13.68 


14.44 


15.20 


15.96 


16.72 


17.48 


24 


3 


18.24 


19.00 


19.76 


20.52 


21.28 


22.04 


22.80 


23.56 


S2 


4 


24.32 


25.08 


25.84 


26.60 


27.36 


28.12 


28.88 


29.64 


40 


5 


30.40 


31.16 


31.92 


32.68 


33.44 


34.20 


34.96 


35.72 


48 


6 


36.48 


37.24 


38.00 


38.76 


39.52 


40.28 


41.04 


41.80 


6Q 


7 


42.56 


43.32 


44.08 


44.84 


45.60 


46.36 


47.12 


47.88 


64 


8 


48.64 


49.40 


50.16 


50.92 


51.68 


52. 44 


53.20 


53.96 


72 


9 


54.72 


55.48 


56.24 


57.00 


57.76 


58.52 


59.28 


60.04 


80 


10 


60.80 


61.56 


62.32 


63.08 


63.84 


64.60 


65.36 


66.12 


88 


11 


66.88 


67.64 


68.40 


69.16 


69.92 


70.68 


71.44 


72.20 


96 


12 


72.96 


73.72 


74.48 


75.24 


76.00 


76.76 


77.52 


78.28 


104 


13 


79.04 


79.80 


80.56 


81.32 


82.08 


82.84 


83.60 


84.36 


112 


14 


85.12 


85.88 


86.64 


87.40 


88.16 


88.92 


89.68 


90.44 


120 


15 


91.20 


91.96 


92.72 


93.48 


94.24 


95.00 


95.76 


96. 5Z 


128 


16 


97.28 


98.04 


98.80 


99.56 


100.32 


101.08 


101. 84 


102.60 


136 


17 


103. 36 


104. 12 


104.88 


105.64 


106.40 


107. 16 


107. 92 


108. 68 


144 


18 


109. 44 


110. 20 


110. 96 


Hi. 72 


112. 48 


113. 24 


114.00 


114. 76 


152 


19 


115. 52 


116. 28 


117.04 


117.80 


118.56 


119. 32 


120.08 


120.84 


160 


20 


121.60 


122. 36 


123. 12 


123. 88 


124. 64 


125. 40 


126. 16 


126. 92 


168 


21 


127. 68 


128. 44 


129.20 


129.96 


130. 72 


131. 48 


132. 24 


133.00 


176 


22 


133. 76 


134.52 


135. 28 


136.04 


136.80 


137. 56 


138. 32 


139. 08 


184 


23 


139.84 


140. 60 


141. 36 


142. 12 


142.88 


143.64 


144.40 


145.16 


192 


24 


145. 92 


146.68 


147,44 


148. 20 


148. 96 


149. 72 


150.48 


151. 24 


200 


25 


152.00 


152. 76 


153. 52 


154.28 


155.04 


155. 80 


156. 56 


157. 32 


208 


26 


158. 08 


158. 84 


159. 60 


160.36 


161. 12 


161. 88 


162. 64 


163.40 


216 


27 


164,16 


164.92 


165. 68 


166. 44 


167.20 


167. 96 


168. 72 


169. 48 


224 


28 


170. 24 


171.00 


171. 76 


172. 52 


173. 28 


174. 04 


174.80 


175. 56 


232 


29 


176. 32 


177. 08 


177.84 


178.60 


179. 36 


180. 12 


180.88 


181.64 


240 


30 


182. 40 


183. 16 


183. 92 


184.68 


185. 44 


186. 20 


186.96 


187. 72 


248 


31 


188. 48 


189. 24 


190.00 


190.76 


191. 52 


192. 28 


193.04 


193.80 


256 


32 


194.56 


195. 32 


196.08 


196.84 


197.60 


198. 36 


199. 12 


199.88 


264 


33 


200.64 


201.40 


202.16 


202. 92 


203. 68 


204.44 


205.20 


205.96 


272 


34 


206.72 


207. 48 


208. 24 


209.00 


209.76 


210. 52 


211. 28 


212.04 


280 


35 


212.80 


213.56 


214. 32 


215. 08 


215. 84 


216.60 


217. 36 


218. 12 


288 


36 


218. 88 


219.64 


220. 40 


221. 16 


221. 92 


222. 68 


223.44 


224.20 


296 


37 


224. 96 


225. 72 


226. 48 


227. 24 


228.00 


228. 76 


229.52 


230.28 


304 


38 


231. 04 


231.80 


232. 56 


233. 32 


234. 08 


234. 84 


235. 60 


236.36 


312 


39 


237. 12 


237. 88 


238. 64 


239. 40 


240. 16 


240. 92 


241.68 


242. 44 


820 


40 


243. 20 


243.96 


244.72 


245. 48 


246. 24 


247.00 


247. 76 


248.52 



75 



«e.l6 VXB, DAT. [1/4 hour, 19 o. ; 1/2 hour, 39 o. ; 3/4 hoiu, 5S c] 77 c. PXB HOUB. 



Hours. 


Bays. 


Total. 


8 


1 


16.16 


16 


2 


12.32 


24 


3 


18.48 


32 


4 


24.64 


40 


5 


30.80 


48 


6 


36.96 


56 


7 


43.12 


64 


8 


49.28 


72 


9 


55.44 


80 


10 


61.60 


88 


11 


67.76 


96 


12 


73.92 


104 


18 


80.08 


112 


14 


86.24 


120 


15 


92.40 


188 


16 


98.56 


186 


17 


104.72 


144 


18 


110. 88 


152 


19 


117.04 


160 


20 


123. 20 


168 


21 


129. 36 


176 


22 


135. 52 


184 


28 


141. 68 


192 


24 


147. 84 


200 


25 


154.00 


208 


26 


160. 16 


216 


27 


166. 32 


224 


28 


172. 48 


232 


29 


178. 64 


240 


30 


184.80 


248 


31 


190.96 


256 


32 


197. 12 


264 


33 


203. 28 


272 


34 


209.44 


280 


35 


215. 60 


288 


36 


221. 76 


296 


37 


227. 92 


304 


38 


234. 08 


812 


39 


240. 24 


320 


40 


246. 40 



1/8 



$0.77 
6.93 
13.09 
19.25 
25.41 

31.57 
37.73 
43.89 
50.05 
56.21 

62.37 
68.53 
74.69 
80.85 
87.01 

93.17 

99.33 

105. 49 

111. 65 

117.81 

123. 97 
130. 13 
136. 29 
142. 45 
148. 61 

154.77 
160. 93 
167.09 
173. 25 
179. 41 

185. 57 
191. 73 
197. 89 
204. 05 
210. 21 

216. 37 
222. 53 
228. 69 
234. 85 
241. 01 



2/8 



11.54 
7.70 
13.86 
20.02 
26.18 

32.34 
38.50 
44.66 
50.82 
56.98 

63.14 
69.30 
75.46 
81.62 
87.78 

93.94 
100.10 
106.26 
112, 42 
118. 58 

124. 74 
130. 90 
137.06 
143. 22 
149. 38 

155. 54 
161. 70 
167. 86 
174. 02 
180. 18 

186. 34 
192. 50 
198. 66 
204. 82 
210. 98 

217. 14 
223. 30 
229. 46 
235. 62 
241. 78 



3/8 



247. 17 247. 94 



$2.31 
8.47 
14.63 
20.79 
26.95 

33.11 
39.27 
45.43 
51.59 
57.75 

63.91 
70.07 
76.23 
82.39 
88.55 

94.71 
100.87 
107. 03 
113. 19 
119. 35 

125. 51 
131. 67 
137. 83 
143. 99 
150. 15 

156. 31 
162. 47 
168. 63 
174. 79 
180. 95 

187. 11 
193. 27 
199. 43 
205. 59 
211. 75 

217. 91 
224. 07 
230. 23 
236. 39 
242. 55 

248. 71 



4/8 



5/8 



13.08 
9.24 
15.40 
21.56 
27.72 

33.88 
40.04 
46.20 
52.36 
58.52 

64.68 
70.84 
77.00 
83.16 
89.32 

95.48 
101.64 
107. 80 
113. 96 
120. 12 

126. 28 
132.44 
138. 60 
144. 76 
150. 92 

157. 08 
163. 24 
169. 40 
175. 56 
181. 72 

187. 88 
194.04 
200.20 
206.36 
212. 52 



$3.85 
10.01 
16.17 
22.33 

28.49 

34.65 
40.81 
46.97 
53.13 
59.29 

65.45 
71.61 
77.77 
83.93 
90.09 

96.25 
102. 41 
108.57 
114. 73 
120. 89 

127.05 
133. 21 
139. 37 
145. 53 
151. 69 

157. 85 
164.01 
170. 17 
176. 33 
182. 49 

188. 65 
194. 81 
200.97 
207. 13 
213. 29 



6/8 



218. 68 


219. 45 


224. 84 


225. 61 


231.00 


231. 77 


237. 16 


237. 93 


243. 32 


244.09 


249. 48 


250.25 



$4.62 
10.78 
16.94 
23.10 
29.26 

35.42 
41.58 
47.74 
53.90 
60.06 

66.22 
72.38 
78.54 
84.70 
90.86 

97.02 
103. 18 
109.34 
115.50 
121. 66 

127. 82 
133. 98 
140. 14 
146. 30 
152. 46 

158. 62 
164. 78 
170.94 
177. 10 
183. 26 

189. 42 
195. 58 
201. 74 
207.90 
214.06 

220. 22 
226. 38 
232. 54 
238. 70 
244. 86 

251. 02 



7/8 



$5.39 
11.55 
17.71 
23.87 
30.03 

36.19 
42.35 
48.51 
54.67 
60.83 

66.99 
73.15 
79.31 
85.47 
91.63 

97.79 
103. 95 
110. 11 
116. 27 
122. 43 

128. 59 
134. 75 
140. 91 
147. 07 
153. 23 

159. 39 
165. 55 
171. 71 
177. 87 
184. 03 

190.19 
196. 35 
202. 51 
208. 67 
214. 83 

220. 99 
227. 15 
233. 31 
239. 47 
245. 63 

251. 79 



76 



.24 PER DAT. [1/4 hoar, 20c. ; 1/3 hone, 39c. ; 3/4 hooi, S9c.] 7to. PES HOUB. 



Hoars. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 

$1.56 


3/8 


4/8 
$3.12 


5/8 


6/8 


7/8 








$0.78 


$2.34 


$3.90 


■ ■- ■■ ■■ 
$4.68 


$5.46 


8 


1 


$6.24 


7.02 


7.80 


8.58 


9.36 


10.14 


10.92 


11.70 


16 


2 


12.48 


13.26 


14.04 


14.82 


15.60 


16.38 


17.16 


17.94 


24 


3 


18.72 


19.50 


20.28 


21.06 


21.84 


22.62 


23.40 


24.18 


32 


4 


24.96 


25.74 


26.52 


27.30 


28.08 


28.86 


29.64 


30.42 


40 


6 


31.20 


31.98 


32.76 


33.54 


34.32 


35.10 


35.88 


36.66 


48 


6 


37.44 


38.22 


39.00 


39.78 


40.56 


41.34 


42.12 


42.90 


56 


7 


43.68 


44. 46 


45.24 


46.02 


46.80 


47.58 


48.36 


49.14 


64 


8 


49.92 


50.70 


51.48 


52.26 


53.04 


53.82 


54.60 


55.38 


72 


9 


56.16 


56.94 


57.72 


58.50 


59.28 


60.06 


60.84 


61.62 


80 


10 


62.40 


63.18 


63.96 


64.74 


65.52 


66.30 


67.08 


67. 86 


88 


11 


68.64 


69.42 


70.20 


70.98 


.71. 76 


72.54 


73.32 


74.10 


96 


12 


74.88 


75.66 


76.44 


77.22 


78.00 


78.78 


79.56 


80.34 


104 


13 


81.12 


81.90 


82.68 


83.46 


84.24 


85.02 


85.80 


86.58 


112 


14 


87.36 


88.14 


88.92 


89.70 


90.48 


91.26 


92.04 


92.82 


120 


16 


93.60 


94.38 


95.16 


95.94 


96.72 


97.50 


• 
98.28 


99.06 


128 


16 


99.84 


100.62 


101.40 


102. 18 


102. 96 


103. 74 


104.52 


105. 30 


136 


17 


106. 08 


106. 86 


107. 64 


108. 42 


109. 20 


109. 98 


110. 76 


111.54 


144 


18 


112. 32 


113. 10 


113. 88 


114. 66 


115. 44 


116. 22 


117.00 


117. 78 


152 


19 


118. 56 


119. 34 


120. 12 


120. 90 


121. 68 


122. 46 


123. 24 


124.02 


160 


20 


124. 80 


125. 58 


126. 36 


127. 14 


127. 92 


128. 70 


129. 48 


130.26 


168 


21 


131. 04 


131. 82 


132. 60 


133. 38 


134. 16 


134. 94 


135. 72 


136.50 


176 


22 


137. 28 


138. 06 


138. 84 


139. 62 


140. 40 


141. 18 


141. 96 


142.74 


184 


23 


143. 52 


144. 30 


145. 08 


145. 86 


146. 64 


147. 42 


148. 20 


148.98 


192 


24 


149. 76 


150.54 


151. 32 


152. 10 


152. 88 


153. 66 


154. 44 


155. 22 


200 


25 


156. 00 


156. 78 


157. 56 


158. 34 


159 12 


159. 90 


160. 68 


161.46 


208 


26 


162. 24 


163. 02 


163. 80 


164. 58 


165. 36 


166. 14 


166. 92 


167. 70 


216 


27 


168.48 


169. 26 


170. 04 


170. 82 


171. 60 


172. 38 


173. 16 


173. 94 


224 


28 


174. 72 


175. 50 


176. 28 


177.06 


177. 84 


178. 62 


179. 40 


180. 18 


232 


29 


180. 96 


181. 74 


182. 52 


183. 30 


184. 08 


184. 86 


185.64 


186. 42 


240 


30 


187. 20 


187. 98 


188. 76 


189. 54 


190. 32 


191. 10 


191. 88 


192. 66 


248 


31 


193. 44 


194. 22 


195.00 


195. 78 


196. 56 


197.34 


198. 12 


198. 90 


256 


32 


199. 68 


200.46 


201. 24 


202. 02 


202. 80 


203. 58 


204. 36 


205. 14 


264 


33 


205. 92 


206. 70 


207. 48 


208. 26 


209. 04 


209. 82 


210. 60 


211. 38 


272 


34 


212. 16 


212. 94 


213. 72 


214. 50 


215. 28 


216. 06 


216. 84 


217. 62 


280 


35 


218. 40 


219. 18 


219, 96 


220. 74 


221. 52 


222. 30 


223. 08 


223. 86 


288 


36 


224. 64 


225. 42 


226. 20 


226. 98 


227. 76 


228. 54 


229. 32 


230. 10 


296 


37 


'230. 88 


231. 66 


232. 44 


233. 22 


234.00 


234. 78 


235. 56 


236.34 


304 


38 


237. 12 


237. 90 


238. 68 


239. 46 


240. 24 


241. 02 


241. 80 


242. 58 


312 


39 


243. 36 


244. 14 


244. 92 


245. 70 


246. 48 


247. 26 


248.04 


248. 82 


320 


40 


249. 60 


250.38 


251. 16 


251. 94 


252. 72 


253. 50 


254.28 


255. 06 



77 



$9.88 Pitt DAT. [1/4 hour, 20 c. ; 1/2 hoar, 38 c. ; 3/4 hour, 59 c] 79 c. FEB HOUR . 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 

$1.58 


3/8 

$2.37 


4/8 

$3.16 


6/8 

$3.95 


6/8 

$4.74 


•7/8 








$0.79 


$5.53 


8 


1 


$6.32 


7.11 


7.90 


8.69 


9.48 


10.27 


11.06 


11.85 


18 


2 


12.64 


13.43 


14.22 


15.01 


15.80 


16.59 


17.38 


18. 17 


24 


3 


18.96 


19.75 


20.54 


21.33 


22.12 


22.91 


23.70 


24.49 


32 


4 


25.28 


26.07 


26.86 


27.65 


28.44 


29.23 


30.02 


30.81 


40 


6 


31.60 


32.39 


33. 18 


33.97 


34.76 


35.55 


36.34 


37.13 


48 


6 


37.92 


38.71 


39.50 


40.29 


41.08 


41.87 


42.66 


43.45 


68 


7 


44.24 


45.03 


45.82 


46.61 


47.40 


48.19 


48.98 


49.77 


64 


8 


50.56 


51.35 


52.14 


52.93 


53.72 


54.51 


55.30 


56.09 


72 


9 


56.88 


57.67 


53.46 


59.25 


60. 04 


60.83 


61.62 


62.41 


80 


10 


63.20 


63.99 


64.78 


65.57 


66.36 


67.15 


67.94 


68.73 


88 


11 


69.52 


70.31 


71.10 


71.89 


72.68 


73.47 


74.26 


75.05 


96 


12 


75.84 


76.63 


77.42 


78.21 


79.00 


79.79 


80.58 


81.37 


104 


13 


82.16 


82.95 


83.74 


84.53 


85.32 


86.11 


86.90 


87.69 


112 


1* 


88.48 


89.27 


90.06 


90.85 


91.64 


92.43 


93.22 


94.01 


120 


16 


94.80 


95.59 


96.38 


97.17 


97.96 


98.75 


99.54 


100.33 


128 


16 


101. 12 


101. 91 


102. 70 


103. 49 


104. 28 


105. 07 


105. 86 


106. 65 


136 


17 


107. 44 


108. 23 


109. 02 


109. 81 


110. 60 


111. 39 


112. 18 


112. 97 


144 


18 


113. 76 


114. 55 


115. 34 


116. 13 


116. 92 


117. 71 


118. 50 


119.29 


162 


19 


120. 08 


120. 87 


121. 66 


122. 45 


123. 24 


124. 03 


124. 82 


125.61 


160 


20 


126. 40 


127. 19 


127. 98 


128. 77 


129.56 


130. 35 


131. 14 


131.93 


168 


21 


132. 72 


133. 51 


134. 30 


135. 09 


135.88 


136. 67 


137. 46 


138. 25 


176 


22 


139. 04 


139. 83 


140. 62 


141. 41 


142. 20 


142. 99 


143. 78 


144. 57 


184 


23 


145. 36 


146. 15 


146. 94 


147. 73 


148. 52 


149. 31 


150.10 


150. 89 


192 


24 


151. 68 


152. 47 


153. 26 


154. 05 


154. 84 


155. 63 


156. 42 


157. 21 


200 


26 


158.00 


158. 79 


159. 58 


160. 37 


161.16 


161.95 


162. 74 


163. 53 


208 


26 


164. 32 


165. 11 


165. 90 


166. 69 


167. 48 


168. 27 


169. 06 


169. 85 


216 


27 


170. 64 


171. 43 


172. 22 


173. 01 


173. 80 


174. 59 


175. 38 


176. 17 


224 


28 


176. 96 


177. 75 


178. 54 


179. 33 


180. 12 


180. 91 


181. 70 


182. 49 


232 


29 


183. 28 


184. 07 


184. 86 


185. 65 


186. 44 


187. 23 


188. 02 


188. 81 


240 


30 


189.60 


190. 39 


191. 18 


191. 97 


192. 76 


193. 55 


194. 34 


195. 13 


248 


31 


195. 92 


196. 71 


197. 50 


198. 29 


199. 08 


199. 87 


200.66 


201. 45 


266 


32 


202. 24 


203. 03 


203. 82 


204. 61 


205. 40 


206. 19 


206. 98 


207. 77 


264 


33 


208. 56 


209. 35 


210. 14 


210. 93 


211. 72 


212.51 


213. 30 


214. 09 


272 


34 


214.88 


215. 67 


216. 46 


217. 25 


218. 04 


218. 83 


219. 62 


220.41 


280 


36 


221. 20 


221. 99 


222. 78 


223. 57 


224. 36 


225. 15 


225. 94 


226. 73 


288 


36 


227. 52 


228. 31 


229. 10 


229. 89 


230. 68 


231. 47 


232. 26 


233. 05 


296 


37 


233. 84 


234. 63 


235.42 


236. 21 


237.00 


237. 79 


238. 58 


239. 37 


304 


38 


240. 16 


240. 95 


241. 74 


242. 53 


243. 32 


244.11 


244. 90 


245. 69 


312 


39 


246. 48 


247. 27 


248. 06 


248. 85 


249. 64 


250. 43 


251.22 


252. 01 


320 


40 

1 


252. 80 


253. 59 


254. 38 


255. 17 


255. 96 


256. 75 


257.54 


258. 33 



78 



$6.40 FEB DAY. [1/4 hour, 20 c 


. ; 1/2 hour, 40 d. ; 8/4 hour, 


60 C.J 80 c. PSB HOUB. 


Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


6/8 


6/8 


7/8 








$0.80 


$1.60 


$2.40 


$3.20 


$4.00 


$4.80 


$5.60 


8 


1 


$6.40 


7.20 


8.00 


8.80 


9.60 


10.40 


11.20 


12,00 


16 


2 


12.80 


13.60 


14.40 


15.20 


16.00 


16.80 


17.60 


18.40 


24 


3 


19.20 


20.00 


20.80 


21.60 


22.40 


23.20 


24.00 


24.80 


32 


4 


25.60 


26.40 


27.20 


28.00 


28.80 


29.60 


30.40 


31.20 


40 


6 


32.00 


32.80 


33.60 


34.40 


35.20 


36.00 


36.80 


37.60 


48 


6 


38.40 


39.20 


40.00 


40.80 


41.60 


42.40 


43.20 


44.00 


66 


7 


44.80 


45.60 


46.40 


47.20 


48.00 


48.80 


49.60 


50.40 


64 


8 


51.20 


52.00 


52.80 


53. 60 


54.40 


55.20 


56.00 


56.80 


72 


9 


57.60 


58.40 


59.20 


60.00 


60. 80 


61.60 


62.40 


63.20 


80 


10 


64.00 


64.80 


65.60 


66.40 


67.20 


68.00 


68.80 


69.60 


88 


11 


70.40 


71.20 


72.00 


72.80 


73.60 


74.40 


75.20 


76.00 


96 


12 


76.80 


77.60 


78.40 


79.20 


80.00 


80.80 


81.60 


82.40 


104 


13 


83.20 


84.00 


84.80 


85.60 


86.40 


87.20 


88.00 


88.80 


112 


14 


89.60 


90.40 


91.20 


92,00 


92.80 


93.60 


94.40 


95.20 


120 


16 


96.00 


96.80 


97.60 


98.40 


99.20 


100.00 


100.80 


101. 60 


128 


16 


102. 40 


103. 20 


104. 00 


104.80 


105.60 


106. 40 


107. 20 


108.00 


136 


17 


108. 80 


109. 60 


110. 40 


111. 20 


112.00 


112. 80 


113.60 


114. 40 


144 


18 


115. 20 


116.00 


116. 80 


117.60 


118.40 


119. 20 


120.00 


120.80 


162 


19 


121. 60 


122.40 


123. 20 


124.00 


124.80 


125.60 


126.40 


127. 20 


160 


20 


128.00 


128. 80 


129. 60 


130. 40 


131. 20 


132.00 


132, 80 


133. 60 


188 


21 


134. 40 


135. 20 


136.00 


136. 80 


137. 60 


138. 40 


139. 20 


140 00 


178 


22 


140.80 


141. 60 


142. 40 


143. 20 


144. 00 


144.80 


145.60 


146.40 


184 


23 


147. 20 


148.00 


148. 80 


149. 60 


150.40 


151. 20 


152.00 


152.80 


192 


24 


153. 60 


154. 40 


1.55. 20 


156.00 


156. 80 


157. 60 


158. 40 


159. 20 


200 


26 


160.00 


160.80 


161. 60 


162.40 


163.20 


164.00 


164.80 


165. 60 


208 


26 


166. 40 


167. 20 


168.00 


168.80 


169. 60 


170. 40 


171. 20 


172.00 


216 


27 


172. 80 


173. 60 


174. 40 


] 75. 20 


176.00 


176. 80 


177. 60 


178. 40 


224 


28 


179. 20 


180. 00 


180. 80 


181.60 


182. 40 


183. 20 


184.00 


184. 80 


232 


29 


185. 60 


186. 40 


187. 20 


188.00 


188. 80 


189. 60 


190. 40 


191. 20 


240 


30 


192.00 


192. 80 


193. 60 


194. 40 


195. 20 


196.00 


196. 80 


197. 60 


248 


31 


198. 40 


199. 20 


200.00 


200. 80 


201. 60 


202. 40 


203. 20 


204.00 


266 


32 


204. 80 


205. 60 


206. 40 


207. 20 


208. 00 


208. 80 


209. 60 


210. 40 


264 


33 


211. 20 


212.00 


212. 80 


213.60 


214. 40 


215. 20 


216. 00 


216. 80 


272 


34 


217. 60 


218. 40 


219. 20 


220.00 


220. 80 


221. 60 


222. 40 


223. 20 


280 


36 


224. 00 


224. 80 


225. 60 


226. 40 


227. 20 


228. 00 


228. 80 


229. 60 


288 


36 


230. 40 


231. 20 


232. 00 


232. 80 


233. 60 


234. 40 


235. 20 


236. 00 


296 


37 


236. 80 


237. 60 


238. 40 


239. 20 


240. 00 


240. 80 


241. 60 


242.40 


304 


38 


243. 20 


244.00 


244. 80 


245. 60 


246. 40 


247. 20 


248.00 


248. 80 


312 


39 


249. 60 


250.40 


251. 20 


252. 00 


252. 80 


253. 60 


254. 40 


255. 20 


320 


40 

1 


256.00 


256. 80 


257. 60 


258. 40 


259. 20 


260. 00 


260. 80 


261. 60 



79 



$6.48 FBB DAT. [1/4 how, 80 0. ; 1/d how, 41 0. ; S/4 hour, 61 0.1 61 o. FIB HOUS. 



Hours. 


Bays. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








10.81 


11.62 


12.43 


$3.24 


$4.05 


$4.86 


$5.67 


8 


1 


$6.48 


7.29 


8.10 


8.91 


9.72 


10.53 


11.34 


12.15 


16 


2 


12.96 


13.77 


14.58 


15.39 


16.20 


17.01 


17.82 


18.63 


84 


8 


19.44 


20.25 


21.06 


21.87 


22.68 


23.49 


24.30 


25.11 


88 


4 


25.92 


26.73 


27.54 


28.35 


29.16 


29.97 


30.78 


31.59 


40 


5 


32.40 


33.21 


34.02 


34.83 


35.64 


36.45 


37.26 


38.07 


48 


6 


38.88 


39.69 


40.50 


41.31 


42.12 


42.93 


43.74 


44.55 


56 


7 


45.36 


46.17 


46.98 


47.79 


48.60 


49.41 


50.22 


51.03 


64 


8 


51.84 


52.65 


53.46 


54.27 


55.08 


55.89 


56.70 


57.51 


72 


9 


58.32 


59. 13 


59.94 


60.75 


61.56 


62.37 


63.18 


63.99 


80 


10 


64.80 


65.61 


66.42 


67.23 


68.04 


68.85 


69.66 


70.47 


88 


11 


71.28 


72.09 


72.90 


73.71 


74.52 


75.33 


76.14 


76.95 


96 


12 


77.76 


78.57 


79.38 


80.19 


81.00 


81.81 


82.62 


83.43 


104 


13 


84.24 


85.05 


85.86 


86.67 


87.48 


88.29 


89.10 


89.91 


112 


14 


90.72 


91.53 


(7^« o4 


93.15 


93.96 


94.77 


95.58 


96.39 


120 


15 


97.20 


98.01 


98.82 


99.63 


100.44 


101. 25 


102,06 


102. 87 


128 


16 


103. 68 


104.49 


105. 30 


106.11 


106.92 


107. 73 


108. 54 


109.35 


186 


17 


110. 16 


110. 97 


111. 78 


112. 59 


113. 40 


114. 21 


115. 02 


115. 83 


144 


18 


116. 64 


117. 45 


118. 26 


119. 07 


119. 88 


120. 69 


121. 50 


122, 31 


152 


19 


123. 12 


123. 93 


124. 74 


125. 55 


126. 36 


127. 17 


127. 98 


128. 79 


160 


20 


129. 60 


130. 41 


131. 22 


132. 03 


132.84 


133. 65 


134. 46 


135. 27 


168 


21 


136. 08 


136. 89 


137. 70 


138. 51 


139. 32 


140. 13 


140. 94 


141. 75 


176 


22 


142. 56 


143. 37 


144. 18 


144.99 


145.80 


146. 61 


147. 42 


148. 23 


184 


28 


149.04 


149. 85 


150.66 


151. 47 


152. 28 


153. 09 


153. 90 


154.71 


192 


24 


155. 52 


156. 33 


157. 14 


157. 95 


158. 76 


159. 57 


160.38 


161. 19 


200 


25 


162.00 


162. 81 


163. 62 


164.43 


165. 24 


166. 05 


166. 86 


167. 67 


208 


26 


168. 48 


169. 29 


170. 10 


170. 91 


171. 72 


172. 53 


173. 34 


174. 15 


216 


27 


174.96 


175. 77 


176. 58 


177. 39 


178. 20 


179. 01 


179. 82 


180. 63 


224 


28 


181.44 


182. 25 


183. 06 


183. 87 


184. 68 


185. 49 


186. 30 


187. 11 


232 


29 


187. 92 


188. 73 


189.54 


190. 35 


191. 16 


191. 97 


192. 78 


193. 59 


240 


30 


194.40 


195. 21 


196. 02 


196. 83 


197. 64 


198. 45 


199. 26 


200.07 


248 


31 


200.88 


201. 69 


202.50 


203. 31 


204.12 


204.93 


205. 74 


206.55 


256 


32 


207. 36 


208. 17 


208.98 


209. 79 


210.60 


211. 41 


212. 22 


213. 03 


264 


33 


213.84 


214. 65 


215. 46 


216. 27 


217.08 


217. 89 


218. 70 


219. 51 


272 


34 


220. 32 


221. 13 


221.94 


222. 75 


223. 56 


224. 37 


225. 18 


225. 99 


280 


35 


226. 80 


227. 61 


228. 42 


229. 23 


230.04 


230.85 


231. 66 


232. 47 


288 


36 


233. 28 


234.09 


234.90 


235. 71 


236. 52 


237.33 


238. 14 


238.95 


296 


37 


239. 76 


240. 57 


241. 38 


242. 19 


243.00 


243. 81 


244.62 


245. 43 


304 


38 


246. 24 


247. 05 


247. 86 


248. 67 


249. 48 


250. 29 


251. 10 


251. 91 


312 


39 


252. 72 


253. 53 


254.34 


255. 15 


255. 96 


256. 77 


257. 58 


258. 39 


320 


40 


259. 20 


260, 01 


260. 82 


261. 63 


262. 44 


263. 25 


264. 06 


264.87 
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$6.M PBB DAT. [1/4 how, SI c. ; 1/2 hour, 41 c. ; 3/4 honi, 62 c] 82 o. FIB HOVB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


6/8 


6/8 


7/8 








$0.82 


11.64 


12.46 


$3.28 


$4.10 


$4.92 


$5.74 


8 


1 


16.56 


7.38 


8.20 


9.02 


9.84 


10.66 


11.48 


12.30 


16 


2 


13.12 


13.94 


14.76 


15.58 


16.40 


17.22 


18.04 


18.86 


24 


3 


19.68 


20.50 


21.32 


22.14 


22.96 


23.78 


24.60 


25.42 


32 


4 


26.24 


27.06 


27.88 


28.70 


29.52 


30.34 


31.16 


31.98 


40 


6 


32.80 


33.62 


34.44 


35.26 


36.08 


36. 90 


37.72 


38.54 


48 


6 


39. 36. 


40.18 


41.00 


41.82 


42.64 


43.46 


44.28 


45.10 


If6 


7 


45.92 


46.74 


47.56 


48.38 


49.20 


50.02 


50.84 


51.66 


64 


8 


52.48 


53.30 


54.12 


54.94 


55.76 


56.58 


57.40 


58.22 


72 


9 


59.04 


59.86 


60.68 


61.50 


62.32 


63.14 


63.96 


64.78 


80 


10 


65.60 


66.42 


67.24 


68.06 


68.88 


69.70 


70.52 


71.34 


88 


11 


72.16 


72.98 


73.80 


74.62 


75.44 


76.26 


77.08 


77.90 


96 


12 


78.72 


79.54 


80.36 


81.18 


82.00 


82.82 


83.64 


84.46 


104 


13 


85.28 


86.10 


86.92 


87.74 


88.56 


89.38 


90.20 


91.02 


112 


14 


91.84 


92.66 


93.48 


94.30 


95.12 


95.94 


96.76 


97.58 


120 


16 


98.40 


99.22 


100.04 


100.86 


101. 68 


102. 50 


103. 32 


104.14 


128 


16 


104. 96 


105. 78 


106.60 


107. 42 


108. 24 


109. 06 


109.88 


110. 70 


136 


17 


111. 52 


112. 34 


113. 16 


113. 98 


114. 80 


115. 62 


116. 44 


117. 26 


144 


18 


118. 08 


118. 90 


119. 72 


120.54 


121. 36 


122. 18 


123.00 


123. 82 


162 


19 


124.64 


125. 46 


126. 28 


127. 10 


127. 92 


128. 74 


129. 56 


130. 38 


160 


20 


131. 20 


132. 02 


132. 84 


133. 66 


134. 48 


135. 30 


136. 12 


136.94 


168 


21 


137. 76 


138. 58 


139. 40 


140. 22 


141.04 


141. 86 


142. 68 


143. 50 


176 


22 


144. 32 


145. 14 


145. 96 


146. 78 


147. 60 


148. 42 


149. 24 


150.06 


184 


23 


150. 88 


151. 70 


152. 52 


153. 34 


154.16 


154. 98 


155. 80 


156.62 


192 


24 


157.44 


158. 26 


159. 08 


159.90 


160. 72 


161.54 


162. 36 


163. 18 


200 


26 


164.00 


164. 82 


165.64 


166. 46 


167. 28 


168. 10 


168. 92 


169. 74 


206 


26 


170. 56 


171. 38 


172. 20 


173. 02 


173.84 


174. 66 


175. 48 


176. 30 


216 


27 


177. 12 


177. 94 


178. 76 


179. 58 


180.40 


181. 22 


182.04 


182. 86 


224 


26 


183. 68 


184.50 


185. 32 


186. 14 


186. 96 


187. 78 


188. 60 


189. 42 


232 


1 29 

1 


190. 24 


191. 06 


191. 88 


192. 70 


193. 52 


194. 34 


195. 16 


195. 98 


240 


1 

30 


196. 80 


197. 62 


198. 44 


199. 26 


200.08 


200.90 


201. 72 


202.54 


248 


31 


203. 36 


204.18 


205.00 


205. 82 


206.64 


207. 46 


208. 28 


209.10 


266 


82 


209.92 


210. 74 


211. 56 


212. 38 


213. 20 


214. 02 


214. 84 


215. 66 


264 


33 


216. 48 


217. 30 


218. 12 


218. 94 


219. 76 


220. 58 


221. 40 


222. 22 


272 


34 


223.04 


223. 86 


224. 68 


225. 50 


226. 32 


227. 14 


227. 96 


228. 78 


280 


36 


229. 60 


230. 42 


231. 24 


232. 06 


232. 88 


233. 70 


234. 52 


235. 34 


288 


36 


236. 16 


236. 98 


237. 80 


238. 62 


239. 44 


240. 26 


241. 08 


241. 90 


296 


37 


242. 72 


243.54 


244. 36 


245. 18 


246.00 


246. 82 


247. 64 


248. 46 


304 


38 


249. 28 


250. 10 


250.92 


251. 74 


252. 56 


253. 38 


254.20 


255. 02 


812 


39 


255. 84 


256. 66 


257. 48 


258. 30 

1 


259. 12 


259. 94 


260. 76 


261. 58 


320 


40 

1 


262.40 


263. 22 


264.04 


1 

264.86 

1 


265. 68 


266. 50 


267. 32 


268. 14 
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fe,M PXB DAT. [1/4 kaar, SI «. ; 1/8 hour, 4B e. ; 8/« k»«r, 48 o.] 88 o. Pro HOTFB. 



BOttrs. 


Dftys. 


Tolal. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/« 


5/8 


6/8 


7/8 








$0.83 


$1.66 


$2.49 


$3.32 


$4.15 


$4.98 


$5. 81 


8 


1 


$6.04 


7.47 


8.30 


9.13 


9.96 


10.79 


11.62 


12.45 


16 


H 


13.28 


14.11 


14.94 


15.77 


16.60 


17.43 


18.26 


19.09 


24 


3 


19.92 


20.75 


21.58 


22.41 


28.24 


24.07 


24.90 


25.73 


32 


4 


26.56 


27.99 


28.22 


29.05 


29.88 


30.71 


31.54 


32.37 


40 


5 


33.20 


34.03 


34.86 


35.69 


36.52 


37.35 


38.18 


39.01 


48 


6 


39.84 


40.67 


41.50 


42.33 


43.16 


43.99 


44.82 


45.65 


66 


7 


46.48 


47.31 


48.14 


48.97 


49.80 


50.63 


61.46 


52.29 


^ 


8 


53.12 


53.95 


54.78 


55.61 


56.44 


57.27 


68.10 


58.93 


72 


9 


59.76 


60.59 


61.42 


62.25 


63.08 


63.91 


64.74 


65.57 


80 


10 


66.40 


67.23 


68.06 


68.89 


69.72 


70.55 


71.38 


72.21 


88 


11 


73.04 


73.87 


74.70 


75.53 


76.36 


77.19 


78.02 


78.85 


96 


12 


79.68 


80.51 


81.34 


82.17 


83.00 


83.83 


84.66 


85.49 


104 


13 


86.32 


87.15 


87.98 


88.81 


89.64 


90.47 


91.30 


92.13 


112 


14 


92.96 


93.79 


94.62 


95.45 


96.28 


97.11 


97.94 


98.77 


120 


15 


99.60 


100.43 


101. 26 


102. 09 


102. 92 


103. 75 


104.58 


105. 41 


128 


16 


106. 24 


107. 07 


107. 90 


108. 73 


109. 56 


110. 39 


111. 22 


112. 05 


186 


17 


112.88 


113. 71 


114. 54 


115. 37 


116. 20 


117. 03 


117. 86 


118. 69 


144 


18 


119. 52 


120. 35 


121. 18 


122. 01 


122.84 


123. 67 


124.50 


125. 33 


182 


19 


126.16 


126. 99 


127. 82 


128. 65 


129. 48 


130. 31 


131. 14 


131. 97 


160 


20 


132.80 


133. 63 


134. 46 


135. 29 


136. 12 


136. 95 


137. 78 


138. 61 


168 


21 


139. 44 


140. 27 


141. 10 


141. 93 


142. 76 


143.59 


144. 42 


145. 25 


176 


22 


146. 08 


146. 91 


147. 74 


148. 57 


149. 40 


160.23 


151. 06 


151. 89 


184 


23 


152. 72 


153. 55 


154. 38 


155. 21 


156.04 


156. 87 


157. 70 


158. 53 


192 


94 


159. 36 


160.19 


161. 02 


161.85 


162. 68 


163. 51 


164.34 


165. 17 


200 


25 


166.00 


166. 83 


167. 66 


168. 49 


169. 32 


170. 15 


170. 98 


171. 81 


208 


SB 


172.64 


173. 47 


174.80 


175. 13 


175. 96 


176. 79 


177. 62 


178. 45 


216 


27 


179.28 


180. 11 


180. 94 


181. 77 


182.60 


183. 43 


184.26 


185.09 


224 


28 


185.92 


186. 75 


187.68 


188. 41 


189. 24 


190. 07 


190.90 


191. 73 


282 


8B 


192.56 


193. 39 


194.22 


195.05 


195. 88 


196. 71 


197.54 


198. 37 


240 


80 


199. 20 


200.03 


200.86 


201. 69 


202.52 


203. 35 


204.18 


205. 01 


248 


31 


205.84 


206.67 


207. 50 


208. 33 


209. 16 


209.99 


210. ?2 


211. 65 


256 


32 


212. 48 


213. 31 


214. 14 


214. 97 


215. 80 


216. 63 


217. 46 


218. 29 


264 


88 


219. 12 


219. 95 


220. 78 


221.61 


222. 44 1 


223. 27 


224. 10 


224. 93 


272 


34 


225. 76 


226. 59 


227. 42 


228. 25 


229. 08 


229. 91 


230. 74 


231. 57 


280 


35 


232. 40 


233. 23 


234. 06 


234. 89 


235. 72 


236. 55 


237. 38 


238. 21 


288 


86 


239.04 


239. 87 


240. 70 


241. 53 


242. 36 


243. 19 


244. 02 


244. 85 


296 


37 


245. 68 


246, 51 


247. 34 


248. 17 


249.00 


249. 83 


250. 66 


251. 49 


804 


38 


252. 32 


253.15 


253. 98 


254. 81 


255. 64 


256. 47 


257. 30 


258. 13 


812 


39 


258. 96 


259. 79 


260. 62 


261. 45 


262. 28 


263. 11 


263. 94 


264. 77 


320 


40 


265. 60 


266. 43 


267. 26 


268. 09 


268.92 ' 


269. 75 


270. 58 


271. 41 


91 


2701—1 


3 6 
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•6.78 FEB DAT. [1/4 kmir, SI 0. ; 1/S koni, 4S e. ; 8/4 hanr, 6S e.] S4 e. FEB HOUB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


8/8 


4/8 


6/8 


6/8 


7/8 








10.84 


$1.68 


12.52 


$3.36 


$4.20 


$5.04 


$5.88 


8 


1 


16.72 


7.56 


8.40 


9.24 


10.08 


10.92 


11.76 


12.60 


16 


2 


13.44 


14.28 


15.12 


15.96 


16.80 


17.64 


18.48 


19.32 


24 


3 


20.16 


21.00 


21.84 


22.68 


23.52 


24.36 


25.20 


26.04 


32 


4 


26.88 


27.72 


28.56 


29.40 


30.24 


31.08 


31.92 


32.76 


40 


6 


33.60 


34.44 


35.28 


36.12 


36.96 


37.80 


38.64 


39.48 


48 


6 


40.32 


41.16 


42.00 


42.84 


43.68 


44.52 


45.36 


46.20 


66 


7 


47.04 


47.88 


48.72 


49.56 


50.40 


51.24 


52.08 


52.92 


64 


8 


53.76 


54.60 


55.44 


56.28 


57.12 


57.96 


58.80 


59.64 


72 


9 


60.48 


61.32 


62.16 


63.00 


63.84 


64.68 


65.52 


66.36 


80 


10 


67.20 


68.04 


68.88 


69.72 


70.56 


71.40 


72.24 


73.08 


88 


11 


73.92 


74.76 


75.60 


76.44 


77.28 


78.12 


78.96 


79.80 


96 


12 


80.64 


81.48 


82.32 


83.16 


84.00 


84.84 


85.68 


86.52 


104 


18 


87.36 


88.20 


89.04 


89.88 


90.72 


91.56 


92.40 


93.24 


112 


14 


94.08 


94.92 


95.76 


96.60 


97.44 


98.28 


99.12 


99.96 


120 


16 


100.80 


101.64 


102. 48 


103. 32 


104.16 


105.00 


105.84 


106.68 


128 


16 


107. 52 


108. 36 


109.20 


110.04 


110.88 


111. 72 


112. 56 


113.40 


136 


17 


114. 24 


115. 08 


115. 92 


116. 76 


117.60 


118. 44 


119. 28 


120.12 


144 


18 


120. 96 


121.80 


122.64 


123. 48 


124. 32 


125.16 


126.00 


126. 84 


162 


19 


127. 68 


128. 52 


129. 36 


130.20 


131.04 


131. 88 


132. 72 


133. 56 


160 


20 


134.40 


135.24 


136. 08 


136. 92 


137. 76 


138.60 


139.44 


140. 28 


168 


21 


141. 12 


141. 96 


142. 80 


143.64 


144.48 


145. 32 


146. 16 


147.00 


176 


22 


147.84 


148. 68 


149. 52 


150.36 


151.20 


152.04 


152.88 


153. 72 


184 


28 


154.56 


155.40 


156. 24 


157. 08 


157. 92 


158, 76 


159.60 


160.44 


192 


24 


161. 28 


162. 12 


162. 96 


163.80 


164.64 


165.48 


166. 32 


167. 16 


200 


26 


168.00 


168.84 


169.68 


170. 52 


171. 36 


172.20 


173.04 


173. 88 


208 


26 


174. 72 


175. 56 


176.40 


177. 24 


178.08 


178. 92 


179. 76 


180.60 


216 


27 


181.44 


182. 28 


183.12 


183. 96 


184.80 


185.64 


186. 48 


187. 32 


224 


28 


188. 16 


189.00 


189. 84 


190.68 


191. 52 


192. 36 


193. 20 


194.04 


232 


29 


194. 88 


195. 72 


196. 56 


197.40 


198. 24 


199. 08 


199.92 


200.76 


240 


. 30 


201.60 


202.44 


203.28 


204.12 


204.96 


205.80 


206. 64 


207.48 


248 


31 


208. 32 


209.16 


210.00 


210. 84 


211.68 


212. 52 


213. 36 


214.20 


266 


32 


215.04 


215. 88 


216. 72' 


217. 56 


218. 40 


219. 24 


220.08 


220.92 


264 


33 


221. 76 


222.60 


223.44 


224.28 


225. 12 


225. 96 


226. 80 


227. 64 


272 


34 


228. 48 


229. 32 


230.16 


231.00 


231. 84 


232. 68 


233. 52 


234. 36 


280 


36 


235.20 


236.04 


236. 88 


237. 72 


238. 56 


239. 40 


240.24 


241.08 


288 


36 


241. 92 


242. 76 


243. 60 


244.44 


245. 28 


246. 12 


246. 96 


247. 80 


296 


37 


248.64 


249. 48 


250.32 


251. 16 


252.00 


252.84 


253.68 


254. 52 


304 


38 


255.36 


256.20 


257.04 


257. 88 


258. 72 


259. 56 


260.40 


261.24 


312 


39 


262. 08 


262. 92 


263. 76 


264. 60 


265.44 


266. 28 


267. 12 


267. 96 


320 


40 


268. 80 


269.64 


270. 48 


271. 32 


272. 16 


273.00 


273. 84 


274. 68 
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$6.80 PES DAT. [1/4 hour, 21 c. ; 1/2 honr, 48 o. ; 3/4 hour, 64 c] 86 c. FEB HOXTB . 



Hours. 



Days. 



8 

16 
24 
32 

40 
48 
66 
64 
72 

80 

88 

96 

104 

112 

120 
128 
136 
144 
162 



1 
2 

3 

4 

6 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

16 
16 
17 
18 
19 



Total. 



160 


20 


168 


21 


176 


22 


184 


23 


192 


24 


200 


26 


208 


26 


216 


27 


224 


28 


282 


29 


240 


30 


248 


31 


266 


32 


264 


33 


272 


34 


280 


36 


288 


36 


296 


37 


804 


38 


312 


39 


320 


40 



$6.80 
13.60 
20.40 
27.20 

34.00 
40.80 
47.60 
54.40 
61.20 

68.00 
74.80 
81.60 
88.40 
95.20 

102. 00 
108,80 
115.60 
122. 40 
129. 20 

136.00 
142. 80 
149. 60 
156.40 
163. 20 

170.00 
176.80 
183, 60 
190.40 
197. 20 

204,00 
210. 80 
217.60 
224.40 
231. 20 

238.00 
244.80 
251.60 
258.40 
265. 20 

272. 00 



1/8 



$0.85 
7.65 
14.45 
21.25 
28.05 

34.85 
41.65 
48.45 
55.25 
62.05 

68.85 
75.65 
82.45 
89.25 
96.05 

102. 85 
109. 65 
116. 45 
123. 25 
130. 05 

136. 85 
143. 65 
150.45 
157. 25 
164. 05 

170. 85 
177. 65 
184. 45 
191. 25 
198. 05 

204.85 
211. 65 
218. 45 
225. 25 
232. 05 

238.85 
245. 65 
252. 45 
259. 25 
266. 05 

272. 85 



2/8 


$1.70 


8.50 


15.30 


22.10 


28.90 


35.70 


42.50 


49.30 


56.10 


62.90 


69.70 


76.50 



3/8 



$2.55 
9.35 
16.15 
22.95 
29.75 

36.55 
43.35 
50.15 
56.95 
63.75 

70.55 
77.35 
84.15 
90.95 
97.75 

104. 55 
110. 50 I 111. 35 
117. 30 I 118. 15 



83.30 
90.10 
96.90 

103. 70 



124. 10 
130.90 

137. 70 
144.50 
151. 30 
158. 10 
164. 90 

171. 70 
178.50 
185. 30 
192. 10 
198. 90 

205. 70 
212.50 
219. 30 
226. 10 
232.90 

239. 70 
246.50 
253. 30 
260.10 
266. 90 



124. 95 
131. 75 

138.55 
145. 35 
152. 15 
158. 95 
165. 75 

172. 55 
179. 35 
186. 15 
192. 95 
199. 75 

206. 55 
213. 35 
220. 15 
226. 95 
233. 75 

240.55 
247. 35 
254.15 
260.95 
267. 75 



4/8 



$3.40 
10.20 
17.00 
23.80 
30.60 

37.40 
44.20 
51.00 
57.80 
64.60 

71.40 
78.20 
85.00 
91.80 
98.60 

105.40 
112. 20 
119.00 
125. 80 
132.60 

139.40 
146. 20 
153.00 
159. 80 
166.60 

173.40 
180.20 
187. 00 
193.80 
200.60 

207.40 
214. 20 



6/8 



$4.25 
11.05 
17.85 
24.65 
31.45 

38.25 
45.05 
51.85 
58.65 
65.45 

72.25 
79.05 
85.85 
92.65 
99.45 

106. 25 
113. 05 
119. 85 
126. 65 
133. 45 

140.25 
147. 05 
153. 85 
160.65 
167. 45 

174. 25 
181. 05 
187. 85 
194. 65 
201.45 

208. 25 
215. 05 



6/8 



273. 70 274. 55 



221.00 


221. 85 


227.80 


228. 65 


234.60 


235. 45 


241.40 


242. 25 


248. 20 


249. 05 


255.00 


255. 85 


261. 80 


262. 65 


268. £0 


269. 45 


275.40 


276. 25 



$5.10 
11.90 
18.70 
25.50 
32.30 

39.10 
45.90 
52.70 
59.50 
66.30 

73.10 
79.90 
86.70 
93.50 
100.30 

107. 10 
113.90 
120. 70 
127.50 
134.30 

141. 10 
147.90 
154.70 
161. 50 
168.30 

175. 10 
181.90 
188. 70 
195.50 
202. 30 

209.10 
215.90 
222. 70 
229.50 
236.30 

243. 10 
249.90 
256. 70 
263.50 
270.30 

277. 10 



7/8 



$5.95 
12.75 
19.55 
26.35 
33.15 

39.95 
46.75 
53.56 
60.35 
67.15 

73.95 
80.75 
87.55 
94.35 
101. 15 

107. 95 
114. 75 
121. 55 
128. 35 
135. 15 

141. 95 
148. 75 
155. 55 
162. 35 
169. 15 

175. 95 
182. 75 
189. 55 
196. 35 

203. 15 

209.95 
216. 75 
223. 55 
230. 35 

237. 16 

243. 96 
250.76 
257. 55 
264.36 
271. 15 

277. 95 



84 



$6.88 PBK DAT. [1/4 hout, 82 c. ; 1/2 houT, 48 c. ; 3/4 ham, 86 c] 86 «. PMt ftOTtt. 



Hoars. 


Dftys. 


Total. 


1/8 


2/8 


8/8 


4/8 


5/8 


'6/8 


7/8 








$0.86 


$1.72 


1 

$2.58 


$3.44 


$4.30 


$5.16 


$6.02 


8 


1 


$6.88 


7.74 


8.60 


9.46 


10.32 


11. 18 


12.04 


12.90 


16 


2 


13.76 


14.62 


15.48 


16.34 


17.20 


18.06 


18.92 


19.78 


84 


8 


20.04 


21.50 


22.36 


23.22 


24.08 


24.94 


26.80 


26.66 


32 


4 


27.62 


28.38 


29.24 


30.10 


30.96 


31.82 


82.68 


33.54 


40 


5 


34.40 


35.26 


36.12 


36.98 


37.84 


38.70 


89.56 


40.42 


48 


6 


41.28 


42.14 


43.00 


43.86 


44.72 


45.58 


46.44 


47.30 


56 


7 


48.16 


49.02 


49.88 


50.74 


51.60 


52.46 


53.32 


54.18 


64 


8 


56.04 


55.90 


56.76 


57.62 


58.48 


59.34 


80.20 


«1.06 


72 


9 


61.92 


62.78 


63.64 


64.50 


65.36 


66.22 


^.08 


67.94 


80 


10 


68.80 


69.66 


70.52 


71.38 


72.24 


73.10 


73.96 


74.82 


88 


11 


75.68 


76.54 


77.40 


78.26 


79.12 


79.98 


80.84 


B1.70 


96 


12 


82.56 


83.42 


84.28 


85.14 


86.00 


86.86 


87.72 


88.58 


104 


18 


89.44 


90.30 


91.16 


92.02 


92.88 


93. 74. 


94.60 


95.46 


112 


14 


96.32 


97.18 


98.04 


98.90 


99.76 


100.62 


101. 48 


102.34 


120 


15 


103. 20 


104.06 


104.92 


105. 78 


106.64 


107.50 


108.36 


109.22 


128 


16 


110. 08 


110.94 


111.80 


112.66 


113. 52 


114. 38 


115.24 


116. 10 


186 


17 


116. 96 


117. 82 


118. 68 


119.54 


120.40 


121. 26 


122.12 


122.98 


144 


18 


123.84 


124. 70 


125. 56 


126. 42 


127. 28 


128. 14 


129.00 


129.86 


152 


19 


130.72 


131. 58 


132.44 


133.30 


134.16 


135.02 


135.88 


136. 74 


160 


20 


137.60 


138.46 


139. 82 


140.18 


141.04 


141.90 


142. 76 


143. 62 


168 


21 


144.48 


145.34 


146. 20 


147. 06 


147. 92 


148. 78 


149.64 


150.50 


176 


22 


151. 36 


152. 22 


153. 08 


153.94 


154,80 


155. 66 


156.52 


157.38 


184 


28 


158. 24 


159. 10 


159. 96 


160.82 


161. 68 


162.54 


163.40 


164.26 


192 


24 


165. 12 


165. 98 


166.84 


167. 70 


168.56 


169.42 


170. 28 


171. 14 


200 


25 


172. 00 


172. 86 


173. 72 


174.58 


175.44 


176.30 


177. 16 


178. 02 


d08 


26 


178. 88 


179. 74 


180. 60 


181. 46 


182. 32 


183. 18 


184.04 


184.90 


216 


27 


185. 76 


186. 62 


187. 48 


188. 34 


189.20 


190.06 


190.92 


191. 78 


224 


28 


192. 64 


193.50 


194.36 


195. 22 


196. 08 


196. 94 


197.80 


198.66 


232 


29 


199. 52 


200.38 


201. 24 


202. 10 


202. 96 

1 
1 


203. 82 


204.68 


205. 54 


240 


80 


206.40 


207.26 


208. 12 


208. 98 


1 
209. 84 


210. 70 


211. 56 


212.42 


248 


31 


213. 28 


214. 14 


215.00 


215. 86 


216. 72 


217. 58 


218. 44 


219.30 


256 


82 


220.16 


221. 02 


221. 88 


222. 74 


223.60 


224. 46 


225. 32 


•226. 18 


264 


88 


227. 04 


227.90 


22S. 76 


229. 62 


230.48 


231. 34 


232. 20 


233.06 


272 


34 


233. 92 


234. 78 


235.64 


236. 50 


237. 36 


238. 22 


239.08 


239.94 


^ 280 


35 


240.80 


241.66 


242.52 


243.38 


244.24 


1 
245. 10 


245.96 


2^.82 


288 


86 


247. 68 


248. 54 


249.40 


250.26 


251. 12 


251.98 


252.84 


253. 70 


296 


87 


254. 56 


255. 42 


256. 2S 


257. 14 


258.00 


258.86 


259. 72 


260.58 


804 


88 


261.44 


262.30 


263. 16 


264.02 


264. 88 


265. 74 1 


266. 60 


267. 46 


312 


39 


268. 32 


269. 18 


270. 04 


270.90 


271. 76 

1 


272. 62 1 


273.48 1 

i 


274, 34 


820 


40 


275. 20 


276. 06 


276. 92 


277. 78 


278. 64 

1 


279.50 


280.36 

1 


281. 22 



85 



$6.99 wot, HAY. [1/4 hour, 28 c. ; 1/2 h^nr, 49 c. ; 3/4 how, W c] 87 c. P^ HOTTB. 



Hours. 


Daya. 


Total. 


1/8 


2/8. 


3/8. 


4/8 


6/8 


6/8 


7/8 








ia87 


$L74 


12.61 


$3.48 


$4.35 


$5.22 


$6.09 


8 


1 


$6.96 


7.83 


a 70 


9,57 


10.44 


11.31 


12.18 


13.05 


If 


2 


13.92 


14.79 


15.66 


16.53 


17.40 


ia27 


19.14 


2a 01 


9i 


3 


20. 8& 


21.75 


22.62 


23,49 


24. 36 


25. 23 


26.10 


26.97 


88 


4 


27,84 


28.71 


29.58 


3a 45 


31.32 


32.19 


33.06 


3)3.93 


40 


6 


34 80 


35.67 


36. 54 


37.41 


38.28 


39. 15 


40.02 


40.89 


48 


6 


41.76 


42.63 


43.50 


44,37 


45.24 


46.11 


46,98 


47.85 


fij8 


7- 


48.72 


49. 59 


50.46 


51.33 


52.20 


53.07 


53.94 


54.81 


84 


8 


55.68 


56. 55 


57.42 


58. 29 


59.16 


6a 03 


6a 90 


61.77 


72 


9 


62.64 

• 


63.51 


64.38 


65.25 


66.12 


66.99 


67.86 


68.73 


80 


10 


69.60 


70.47 


71.34 


72.21 


73.08 


73.95 


74.82 


76.69 


99 


11 


76.56 


77.43 


78.30 


79.17 


8a 04 


8a 91 


81.78 


82.65 


98 


12 


83.52 


84.39 


85.26 


86.13 


87.00 


87.87 


8^74 


89.61 


104 


13 


90,48 


91.35 


92.22 


93.09 


93.96 


94.83 


95.70 


96.57 


118 


14 


97.44 


98.31 


9a 18 


100,05 


100. 92 


101. 79 


102. 66 


108. 53 


120 


16 


104.40 


105, 27 


106. 14 


107. 01 


107. 88 


108. 75 


109. 62 


lia49 


128 


18 


111. 36 


112 23 


113. 10 


113. 97 


114. 84 


115. 71 


116. 58 


117. 45 


188 


17 


118. 32 


119. 19 


120. 06 


120. 93 


121.80 


122. 67 


123,54 


124. 41 


144 


18 


125. 28 


126. 15 


127. 02 


127. 89 


128.76 


129.63 


13a 50 


131. 37 


162 


19 


132. 24 


133. 11 


133. 98 


134 85 


135. 72 


136. 59 


137; 46 


138. 33 


180 


20 


139. 20 


140. 07 


140. 94 


141. 81 


142. 68 


143. 55 


144. 42 


146,29 


168 


21 


146, 16 


147. 03 


147. 90 


148. 77 


149.64 


15a 51 


151. 38 


152. 25 


176 


22 


153. 12 


153. 99 


154. 86 


155. 73 


156. 60 


157. 47 


158.. 34 


159. 21 


184. 


23 


160. 08 


160. 95 


161. 82 


162. 69 


163. 56 


164. 43 


165. 30 


166. 17 


192 


24. 


167. 04 


167. 91 


16&78 


169. 65 


17a 52 


171. 39 


172. 26 


173. 13 


200 


25 


174.00 


174. 87 


175. 74 


176, 61 


177. 48 


17&35 


179, 22 


180.09 


208 


26 


180. 96 


181. 83 


182. 70 


183. 57 


184.44 


185, 31 


186. 18 


187: 05 


216 


27 


187. 92 


188. 79 


189. 66 


190. 53 


191. 40 


192. 27 


193, 14 


194. 01 


224 


28 


194. 88 


195. 75 


196. 62 


107. 49 


19a 36 


199. 23 


200.10 


200.97 


232 


29 


201. 84 


202. 71 


203. 58 


204. 45 


205. 32 


206. 19 


207. 06 


207. 93 


240 


30 


208. 80 


209. 67 


210.54 , 


211. 41 


212. 28 


213. 15 


214. 02 


214. 89 


248 


31 


215. 76 


216. 63 


217. 50 

1 


218. 37 


219. 24 


22a 11 


22a 98 


221. 85 


266 


32 


222. 72 


223. 59 


224. 40 


225. 33 


226. 20 


227. 07 


227. 94 


228. 81 


264 


33 


229. 68 


230. 55 


231.42 


232. 29 


233. 16 


234. 03 


234.90 


235. 77 


272 


34 


236. 64 


237. 51 


238. 38 


239. 25 


24a 12 


24a 99 


241. 86 


242. 73 


280 


36 


243. 60 


244. 47 


245. 34 


246. 21 


247. 08 


247. 95 


248. 82 


249. 69 


288 


36 


250. 56 


251. 43 


252. 30 


2 )3. 17 


254. 04 


254.91 


255. 78 


256. 65 


296 


37 


257. 52 


258. 39 


259. 26 


260. 13 


261. 00 


261. 87 


262. 74 


263. 61 


304 


38 


264. 48 


265, 35 


266. 22 


267. 09 


267. 96 


268. 83 


269. 70 


27a 57 


812 


39 


271. 44 


272. 31 


273. 18 


274. 05 


274. 92 


275. 79 


276. 66 


277. 53 


820 


40 


278. 40 


279. 27 


280. 14 


281. 01 


281. 88 


282. 75 


283. 62 


284. 49 



86 



t7.M PIB DAT. [1/4 how, 2S o. ; 1/8 how, 44 c. ; 3'4 how, 66 c] 86 c. FEB HOVB. 



Hours. 


Bays. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


6/8 


6/8 


7/8 








$0.88 

1 


$1.76 


$2.64 


$3.52 


$4.40 


$5.28 


$6.16 


8 


1 


17.04 


7.92 


8.80 


9.68 


10.56 


11.44 


12.32 


13.20 


16 


2 


14.08 


14.96 


15.84 


16.72 


17,60 


18.48 


19.36 


20.24 


24 


3 


21.12 


22.00 


22.88 


23.76 


24.64 


25.52 


26.40 


27.28 


38 


4 


28.16 


29.04 


29.92 


30.80 


31.68 


32.56 


33.44 


34.32 


40 


6 


35.20 


36.08 


36.96 


37.84 


38.72 


39.60 


40.48 


41.36 


48 


6 


42.24 


43.12 


44.00 


44.88 


45.76 


46.64 


47.52 


48.40 


66 


7 


49.28 


50.16 


51.04 


51.92 


52.80 


53.68 


54.56 


55.44 


64 


8 


56.32 


57.20 


58.08 


58.96 


59.84 


60.72 


61.60 


62.48 


72 


9 


63.36 


64.24 


65.12 


66.00 


66.88 


67.76 


68.64 


69.52 


80 


10 


70.40 


71.28 


72.16 


73.04 


73.92 


74.80 


75.68 


76.56 


88 


11 


77.44 


78.32 


79.20 


80.08 


80.96 


81.84 


82.72 


83.60 


96 


12 


84.48 


85.36 


86.24 


87.12 


88.00 


88.88 


89.76 


90.64 


104 


13 


91.52 


92.40 


93.28 


94.16 


95.04 


95.92 


96.80 


97.68 


118 


14 


98.56 


99.44 


100.32 


101.20 


102. 08 


102. 96 


103.84 


104.72 


120 


16 


105. 60 


106. 48 


107. 36 


108. 24 


109.12 


110.00 


110. 88 


111. 76 


188 


16 


112. 64 


113. 52 


114.40 


115. 28 


116. 16 


117. 04 


117. 92 


118.80 


136 


17 


119. 68 


120.56 


121.44 


122.32 


123. 20 


124. 08 


124. 96 


125.84 


144 


18 


126. 72 


127. 60 


128. 48 


129. 36 


130.24 


131. 12 


132.00 


132. 88 


168 


19 


133. 76 


134.64 


135. 52 


136.40 


137. 28 


138. 16 


139.04 


139. 92 


180 


20 


140. 80 


141. 68 


142. 56 


143. 44 


144.32 


145. 20 


146. 08 


146. 96 


168 


21 


147.84 


148. 72 


149.60 


150.48 


151. 36 


152. 24 


153. 12 


154.00 


176 


22 


154.88 


155. 76 


156.64 


157. 52 


158. 40 


159. 28 


160.16 


161.04 


184 


23 


161. 92 


162.80 


163. 68 


164. 56 


165.44 


166. 32 


167. 20 


168.08 


198 


24 


168. 96 


169.84 


170. 72 


171.60 


172. 48 


173. 36 


174. 24 


176. 12 


200 


26 


176.00 


176. 88 


177. 76 


178. 64 


179. 52 


180.40 


181. 28 


182. 16 


208 


26 


183.04 


183. 92 


184.80 


185. 68 


186. 56 


187. 44 


188. 32 


189.20 


816 


27 


190.08 


190. 96. 


191.84 


192. 72 


193.60 


194. 48 


195. 36 


196.24 


284 


28 


197. 12 


198.00 


198. 88 


199. 76 


200.64 


201. 52 


202. 40 


203. 28 


232 


29 


204.16 


205.04 


205. 92 


206.80 


207. 68 


208. 56 


209.44 


210. 32 


240 


30 


211.20 


212. 08 


212. 96 


213. 84 


214. 72 


215. 60 


216. 48 


217. 36 


248 


31 


218. 24 


219. 12 


220.00 


220. 88 


221. 76 


222. 64 


223. 52 


224. 40 


266 


32 


225. 28 


226. 16 


227.04 


227. 92 


228. 80 


229. 68 


230.56 


231.44 


264 


33 


232. 32 


233. 20 


234. 08 


234. 96 


235.84 


236. 72 


237. 60 


238. 48 


272 


34 


239. 36 


240. 24 


241. 12 


242. 00 


242. 88 


243. 76 


244.64 


245.52 


280 


36 


246. 40 


247. 28 


248. 16 


249.04 


249. 92 


250.80 


251. 68 


252.56 


288 


36 


253. 44 


254.32 


255.20 


256. 08 


256. 96 


257.84 


258. 72 


259.60 


296 


37 


260. 48 


261. 36 


262. 24 


263. 12 


264.00 


264.88 


265. 76 


266.64 


304 


38 


267. 52 


268. 40 


269. 28 


270. 16 


271.04 


271.92 


272. 80 


273. 68 


312 


39 


274. 56 


275. 44 


276. 02 


277. 20 


278.08 


278. 96 


279.84 


280.72 


320 


40 


281. fiO 


282. 48 


283. 36 


284.24 


285. 12 


286.00 


286. 88 


287. 76 



87 



97.UPXSSAT. [1/4 honr, SS c. ; 1/2 hour, 46 c. ; 3/« hour, 67 c] 89 o. FEB HOUB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


3/8 


4/8 


6/8 


6/8 


7/8 








$0.89 


$1.78 


$2,67 


$3.56 


$4.45 


$5.34 


$6.23 


8 


1 


$7.12 


8.01 


8.90 


9.79 


10.68 


11.57 


12.46 


13.35 


16 


2 


14.24 


15.13 


16.02 


16.91 


17.80 


18.69 


19.58 


20.47 


24 


3 


21.36 


22.25 


23.14 


24.03 


24.92 


25.81 


26.70 


27.59 


83 


4 


28.48 


29.37 


30.26 


31.15 


32.04 


32.93 


33.82 


34.71 


40 


6 


35.60 


36.49 


37.38 


38.27 


39.16 


40.05 


40.94 


41.83 


48 


6 


42.72 


43.61 


44.50 


45.39 


46.28 


47.17 


48.06 


48.95 


66 


7 


49.84 


50.73 


51.62 


52.51 


53.40 


54.29 


55.18 


56.07 


64 


8 


56.96 


57.85 


58.74 


59.63 


60.52 


61.41 


62.30 


63.19 


78 


9 


64.08 


64.97 


65.86 


66.75 


67.64 


68.53 


69.42 


70.31 


80 


10 


71.20 


72.09 


72.98 


73.87 


74.76 


75.65 


76.54 


77.43 


88 


11 


78.32 


79.21 


80.10 


80.99 


81.88 


82.77 


83.66 


84.55 


96 


12 


85.44 


86.33 


87.22 


88.11 


89.00 


89.89 


90.78 


91.67 


104 


18 


92.56 


93.45 


94.34 


95.23 


96.12 


97.01 


97.90 


98.79 


112 


14 


99.68 


100.57 


101. 46 


102. 35 


103. 24 


104.13 


105. 02 


105. 91 


120 


16 


106.80 


107. 69 


108. 58 


109.47 


110. 36 


111. 25 


112. 14 


113. 03 


128 


16 


113. 92 


114. 81 


115. 70 


116. 59 


117. 48 


118. 37 


119. 26 


120.15 


186 


17 


121.04 


121. 93 


122.82 


123. 71 


124.60 


125. 49 


126. 38 


127. 27 


144 


18 


128. 16 


129. 05 


129. 94 


130. 83 


131. 72 


132. 61 


133.50 


134.39 


162 


19 


135. 28 


136. 17 


137.06 


137. 95 


138.84 


139. 73 


140.62 


141, 51 


160 


20 


142.40 


143. 29 


144.18 


145. 07 


145. 96 


146. 85 


147. 74 


148. 63 


168 


21 


149. 52 


150.41 


151. 30 


152. 19 


153. 08 


153. 97 


154. 86 


155. 75 


176 


22 


156. 64 


157. 53 


158. 42 


159. 31 


160.20 


161. 09 


161. 98 


162. 87 


184 


23 


163. 76 


164.65 


165.54 


166. 43 


167. 32 


168. 21 


169. 10 


169.99 


192 


24 


170. 88 


171. 77 


172. 66 


173. 55 


174.44 


175. 33 


176. 22 


177. 11 


200 


26 


178.00 


178. 89 


179. 78 


180.67 


181. 56 


182. 45 


183.34 


184. 23 


208 


26 


185. 12 


186. 01 


186. 90 


187. 79 


188. 68 


189. 57 


190.46 


191. 35 


216 


27 


192. 24 


193. 13 


194. 02 


194. 91 


195.80 


196. 69 


197. 58 


198. 47 


224 


28 


199. 36 


200.25 


201. 14 


202.03 


202.92 


203. 81 


204.70 


205. 59 


282 


29 


206.48 


207. 37 


208. 26 


209.15 


210. 04 


210. 93 


211. 82 


212. 71 


240 


80 


213. 60 


214. 49 


215. 38 


216. 27 


217. 16 


218. 05 


218. 94 


219. 83 


248 


81 


220. 72 


221. 61 


222.50 


223. 39 


224.28 


225.17 


226. 06 


226. 95 


266 


82 


227. 84 


228. 73 


229. 62 


230. 51 


231. 40 


232. 29 


233. 18 


234.07 


264 


38 


234. 96 


235. 85 


236. 74 


237. 63 


238. 52 


239. 41 


240. 30 


241. 19 


272 


84 


242. 08 


242. 97 


243. 86 


244.75 


245.64 


246.53 


247. 42 


248. 31 


280 


36 


249.20 


250.09 


250.98 


251. 87 


252. 76 


253. 65 


254.54 


255. 43 


288 


36 


256. 32 


257. 21 


258. 10 


258. 99 


259. 88 


260.77 


261. 66 


262. 55 


296 


37 


263. 44 


264.33 


265. 22 


266. 11 


267.00 


267. 89 


268. 78 


269. 67 


804 


88 


270.56 


271.45 


272.34 


273. 23 


274. 12 


275. 01 


275.90 


276. 79 


812 


39 


277. 68 


278. 57 


279. 46 


280.35 


281. 24 


282. 13 


283.02 


283. 91 


320 


40 


284.80 


285. 69 


286. 58 


287. 47 


288. 36 


289. 25 


290. 14 


291. 03 
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$7.S0 FIB DAT. [l/« honr. SS o. ; 1/8 honr, 46 c. ; 8/4 how, M c] 80 o. FSB HOIKB. 



Honis. 


Days^ 


8 


1 


IS 


2 


24 


3 


88 


4 


40 


6 


48 


6 


86 


7 


64 


8 


72 


9 


80 


10 


88 


11 


06 


12 


104 


13 


112 


14 


120 


18 


128 


16 


136 


17 


144 


18 


162 


19 


160 


20 


168 


21 


176 


22 


184 


23 


102 


24 


200 


25 


208 


26 


216 


27 


224 


28 


282 


29 


240 


30 


248 


31 


256 


82 


264 


33 


272 


34 


280 


35 


288 


86 


296 


37 


304 


38 


312 


89 


320 


40 



Total. 



$7.20 
14.40 
21.60 

28.80 

36.00 
43.20 
50.40 
57.60 
64.80 

72.00 
79*20 
86.40 
93.60 
100.80 

108.00 
115. 20 
122. 40 
129. 60 
136. 80 

144.00 
151. 20 
158. 40 
165. 60 
172. 80 

180.00 
187. 20 
194. 40 
201. 60 
208. 80 

216.00 
223.20 
230. 40 
237.60 
244.80 

252.00 
259. 20 
266. 40 
273. 60 
280. 80 

288. 00 



1/8 



laoo 

8.10 
15.30 
22.50 
29.70 

36.90 
44.10 
51.30 
58.50 
65.70 

72.90 
80.10 
87.30 
94.50 
101. 70 

108. 90 
116. 10 
123. 30 
130.50 
137. 70 

144.90 
152. 10 
159. 30 
166. 50 
173. 70 

180. 90 
188. 10 
195. 30 
202.50 
209. 70 

216. 90 
224. 10 
231. 30 
238. 50 
245. 70 

252. 90 
260. 10 
267. 30 
274. 60 
281. 70 

288. 90 



2/8 



$L80 
9.00 
16.20 
23.40 
30.60 

37.80 
45.00 
52.20 
59.40 
66.60 

73.80 
81.00 
88«20 
95.40 
102.60 

109.80 
117.00 
124. 20 
131.40 
138.60 

145. 80 
153.00 
160.20 
167. 40 
174. 60 

181. 80 
189.00 
196. 20 
203.40 
210. 60 

217. 80 
225.00 
232. 20 
239. 40 
246. 60 

253. 80 
261.00 
268. 20 
275. 40 
282. 60 

289. 80 



8/8 



$2.70 
9.90 
17.10 
24.30 
31.50 

38.70 
45.90 
53.10 
60.30 
67.50 

74.70 
81.90 
89.10 
96.30 
103.50 

110. 70 
117. 90 
125.10 
132. 30 
139.50 

146. 70 
153. 90 
161. 10 
168. 30 
175.50 

182. 70 
189. 90 
197. 10 
204. 30 
211.50 

218. 70 
225. 90 
233. 10 
240. 30 
247. 50 

254. 70 
261. 90 
269. 10 
276. 30 
283. 50 

290. 70 



4/8 



$3.60 
10.80 
18.00 
25.20 
32.40 



6/8 



$4.50 
11.70 
1^.90 
26.10 
33.30 



6/t 



39.60 


40.50 


46.80 


47.70 


54.00 


54.90 


61.20 


62.10 


68.40 


69.30 


75.60 


76.50 


82.80 


83.70 


90.00 


90.90 


97.20 


98.10 


104.40 


105.30 


111.60 


112. 60 


118.80 


119.70 


126.00 


12^90 


133. 20 


134.10 


140.40 


141. 30 


147. 60 


148. 50 


154.80 


155. 70 


162.00 


162. 90 


169. 20 


170. 10 


176. 40 


177. 30 


183. 60 


184. 50 


190. 80 


191. 70 


198.00 


198. 90 


205. 20 


206. 10 


212. 40 


213. 30 


219. 60 


220. 50 


226. 80 


227. 70 


234. 00 


234. 90 


241; 20 


242. 10 


248. 40 


249. 30 


255. 60 


256. 50 


262. 80 


263. 70 


270.00 


270. 90 


277. 20 


278. 10 


284. 40 


285. 30 


291. 60 


292. 50 



$5.40 
12.60 
19.80 
27.00 
34»20 

41.40 
4a 60 
55.80 
63.00 
70.20 

77.40 
84.60 
91.80 
99.00 
106.20 

113. 40 
12a 60 
127.80 
135^00 
142. 20 

149. 40 
156.60 
163. 80 
171.00 
178. 20 



7/t. 



$6.30 
13.50 
20.70 
27.90 
35.10 

42.30 
^.50 
56.70 
63.90 
71.10 

76.30 
86.50 
92.70 
90.90 
107. 10 

114.30 
121.50 
12&70 
136.90 
143. 10 

150.30 
157. 50 
164.70 
171. 90 
179. 10 



185. 40 186. 30 
192, 60 ! 193. 50 
199. 80 200. 70 
207. 00 207. 90 
214. 20 ! 215. 10 



221. 40 
228. 60 
235. 80 
243.00 
250.20 

257. 40 
264.60 
271. 80 
279.00 
286. 20 

293. 40 



222. 30 
229.50 
236. 70 
243.90 
251. 10 

258.30 
265.50 
272. 70 
279. 90 
287. 10 

294. 30 
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VtM FSB SAT. [1/4 h«ni, 88 0. ; 1/S honr, M c. ; S/« how, 6« c] 91 c. FEB HOVB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8- 


2/8. 


3/8 


4/8 


6/8 


8/8 


7/8 








$0.91 


11.82 


$2.73 


ia64 


$4.55 


$5.46 


$a37 


8 


1 


17. 2a 


&19 


9.10 


laoi 


ia92 


1L83 


12.74 


ia65 


18 


2 


14.56 


15.47 


16.38 


17.29 


ia20 


19-11 


2a 02 


20.93 


84 


8< 


21.84 


22.75 


2a 66 


24.57 


25.48 


26.39 


27; 30 


28.21 


82 


4 


2a 12 


30.03 


3a 94 


31.85 


32.76 


3a 67 


34 58 


36.49 


40 


^ 


36.40 


37.31 


38.22 


3a 13 


4a 04 


4a 95 


4L86 


42.77 


48 


6 


43.68 


44.59 


45.50 


46.41 


47.32 


4a 23 


49.14 


50.05 


66 


7 


60.96 


51.87 


52.78 


5a 69 


54 60 


55.51 


56^42 


57.33 


84 


8 


58.24 


59. 15 


6a 06 


60.97 


61.88 


62.79 


6a 70 


64.61 


72 


8 


65.52 


66.43 


67.34 


68.25 


69.16 


7a 07 


7a 98 


71.89 


80 


10 


72.80 


73.71 


74.62 


75.53 


76.44 


77.35 


7a 26 


79.17 


88 


11 


80.08 


8a 99 


81.90 


82.81 


8a 72 


84.63 


8&54 


86.45 


86 


18 


87.36 


8a 27 


89. 18 


90.09 


91.00 


91.91 


92.82 


93.73 


104 


13 


94.64 


95.55 


9a 46 


97.37 


9a 28 


99.19 


loaio 


101. 01 


112 


14 


101. 92 


102. 83 


103. 74 


104.65 


105. 56 


106.47 


107.38 


106.29 


120 


16 


109.20 


110. 11 


111. 02 


111. 93 


112.84 


lia75 


114 66 


115. 57 


128 


16 


116. 48 


117. 39 


118.30 


119. 21 


12a 12 


121. 03 


121. 94 


122.85 


186 


17 


123. 76 


124. 67 


125. 58 


126. 49 


127.40 


12a 31 


129. 22 


180.13 


144 


18 


131.04 


131. 95 


132.86 


13a 77 


134.68 


135. 59 


13a 50 


137. 41 


182 


19 


138. 32 


139. 23 


140.14 


141. 05 


141. 96 


142, 87 


14a 78 


144.69 


160 


20 


145.60 


146. 51 


147. 42 


148.33 


149. 24 


150.15 


151.06 


151. 97 


168 


21 


152. 88 


15^79 


154.70 


155.61 


156. 52 


157. 43 


15a 34 


159. 25 


176 


22 


160.16 


161. 07 


161. 98 


162. 89 


16a 80 


164.71 


165.62 


16a 53 


184 


28 


167.44 


168w35 


169. 26 


17a 17 


171. 08 


171. 99 


172.90 


17a 81 


182 


24 


174.72 


175. 63 


176.54 


177. 45 


17a 36 


179. 27 


180.18 


181, 09 


200 


26 


182.00 


182. 91 


183. 82 


184.73 


185. 64 


186.55 


187. 46 


18a 37 


208 


26 


189. 28 


190.19 


191. 10 


192. 01 


192. 92 


19a 83 


194.74 


195. 65 


216 


27 


196. 56 


197. 47 


198. 38 


199. 29 


200.20 


201. 11 


202.02 


202.93 


224 


28 


203. 84 


204.75 


205. 66 


206. 57 


207.48 


208. 39 


209.30 


2ia 21 


282 


29 


211. 12 


212. 03 


212. 94 


2ia 85 


214. 76 


215. 67 


2ia 58 


217. 49 


240 1 


80 


218. 40 


219. 31 


22a 22 


221. 13 


222. 04 


222. 95 


22a 86 


224 77 


248 1 

1 


31 


225. 68 


226. 59 


227.50 


228. 41 


229. 32 


230.23 


231. 14 


232. 05 


266 


82 


232. 96 


233. 87 


234.78 


235.69 


236.60 


237. 51 


23a 42 


239. 33 


264 ; 


83 


240.24 


241. 15 


242. 06 


242.97 


24a 88 


244.79 


245.70 


24a 61 


272 i 


34 


247. 52 


248. 43 


249. 34 


250.25 


251. 16 


252. 07 


252. 98 


26a 89 


280 


36 


254.80 


255. 71 


256. 62 


257. 53 


25a 44 


259.35 


260.26 


261. 17 


288 


36 


262. 08 


262. 99 


263. 90 


264.81 


265. 72 


26^63 


267.54 


268.45 


296 


37 


269. 36 


270. 27 


271. 18 


272. 09 


27a 00 


27a 91 


274 82 


276. 73 


304 ' 


38 


276. 64 


277. 55 


278. 46 


279. 37 


28a 28 


281. 19 


282. 10 


283. 01 


312 


39 


283. 92 

1 


284. 83 


285. 74 


286. 65 


287. 56 


28a 47 


289. 38 


29a 29 


i 
320 


40 


291. 20 


292. 11 


293. 02 


29a 93 


294. 84 


295. 75 


29a 66 


297. 57 
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97.86 PXB DAT. [1/4 how, 28 c. ; 1/2 hour, 46 o. ; S/4 hooi, 69 c] 98 o. FXR HOtlB. 



HOQIS. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


8/8 


4/« 


6/8 


6/8 


7/8 








10.92 


11.84 


$2.76 


$3.68 


$4.60 


$5.52 


$6.44 


8 


1 


$7.36 


8.28 


9.20 


10.12 


11.04 


11.96 


12.88 


13.80 


16 


2 


14.72 


15.64 


16.56 


17.48 


18.40 


19.32 


20.24 


21.16 


84 


8 


22.08 


23.00 


23..92 


24.84 


25.76 


26.68 


27.60 


28.52 


32 


4 


29.44 


30.36 


31.28 


32.20 


33.12 


34.04 


34.96 


35.88 


40 


6 


36.80 


37.72 


38.64 


39.56 


40.48 


41.40 


42.32 


43.24 


48 


6 


44.16 


45.08 


46.00 


46.92 


47.84 


48.76 


49.68 


50.60 


56 


7 


51.52 


52.44 


53.36 


54.28 


55.20 


56.12 


57.04 


57.96 


64 


8 


58.88 


59.80 


60.72 


61.64 


62.56 


63.48 


64.40 


65.32 


72 


9 


66.24 


67.16 


68.08 


69.00 


69.92 


70.84 


71.76 


72.68 


80 


10 


73.60 


74.52 


75.44 


76.36 


77.28 


78.20 


79.12 


80.04 


88 


11 


80.96 


81.88 


82.80 


83.72 


84.64 


85.56 


86.48 


87.40 


96 


12 


88.32 


89.24 


90.16 


91.08 


92.00 


92.92 


93.84 


94.76 


104 


13 


95.68 


96.60 


97.52 


98.44 


99.36 


100.28 


101.20 


102.12 


112 


14 


103.04 


103. 96 


104.88 


105.80 


106.72 


107.64 


108.56 


109.48 


120 


16 


110.40 


111. 32 


112. 24 


113. 16 


114. 08 


115.00 


115. 92 


116.84 


128 


16 


117. 76 


118. 68 


119.60 


120.52 


121.44 


122. 36 


123.28 


124.20 


186 


17 


125. 12 


126.04 


126. 96 


127.88 


128.80 


129. 72 


130.64 


131.56 


144 


18 


132. 48 


133.40 


134.32 


135.24 


136. 16 


137. 08 


138.00 


138. 92 


162 


19 


139.84 


140.76 


141. 68 


142.60 


143. 52 


144.44 


145. 36 


146.28 


160 


20 


147.20 


148. 12 


149.04 


149. 96 


150.88 


151.80 


152. 72 


153.64 


168 


21 


154.56 


155. 48 


156.40 


157. 32 


158. 24 


159. 16 


160.08 


161.00 


176 


22 


161. 92 


162.84 


163.76 


164.68 


165.60 


166. 52 


167.44 


168.36 


184 


23 


169. 28 


170. 20 


171. 12 


172.04 


172. 96 


173. 88 


174.80 


175. 72 


192 


24 


176. 64 


177. 56 


178. 48 


179.40 


180.32 


181. 24 


182. 16 


183.08 


800 


26 


184.00 


184.92 


185.84 


186. 76 


187.68 


188.60 


189. 52 


190.44 


208 


26 


191. 36 


192. 28 


193. 20 


194.12 


195.04 


195. 96 


196. 88 


197. 80 


216 


27 


198. 72 


199. 64 


200.56 


201.48 


202.40 


203.32 


204.24 


205.16 


224 


28 


206.08 


207.00 


207. 92 


208.84 


209.76 


210. 68 


211.60 


212.52 


882 


29 


213.44 


214. 36 


215. 28 


216. 20 


217. 12 


218.04 


218. 96 


219. 88 


840 


80 


220.80 


221. 72 


222.64 


223.56 


224.48 


225. 40 


226. 32 


227.24 


848 


81 


228. 16 


229. 08 


230.00 


230.92 


231.84 


232. 76 


233.68 


234.60 


866 


82 


235. 52 


236.44 


237. 36 


238. 28 


239.20 


240.12 


241. 04 


241.96 


864 


33 


242.88 


243.80 


244.72 


245.64 


246.56 


247.48 


248.40 


249. 32 


872 


34 


250.24 


251. 16 


252. 08 


253.00 


253. 92 


254.84 


255. 76 


256.68 


280 


36 


257.60 


258.52 


259. 44 


260.36 


261. 28 


262. 20 


263. 12 


264.04 


288 


36 


264.96 


265. 88 


266.80 


267. 72 


268.64 


269.56 


270. 48 


271. 40 


296 


37 


272. 32 


273. 24 


274. 16 


275. 08 


276.00 


276. 92 


277.84 


278. 76 


804 


38 


279.68 


280.60 


281.52 


282.44 


283. 36 


284.28 


285.20 


286. 12 


812 


39 


287.04 


287. 96 


288. 88 


289.80 


290.72 


291.64 


292. 56 


293. 48 


320 


40 


294.40 


295. 32 


296. 24 


297. 16 


298. 08 


299.00 


299. 92 


300.84 



J 
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$7.44 PIS OAT. [1/4 hour, 83 c. ; 1/8 houi, 47 c. ; 8/4 hour, 70 c] 93 c. PES HOTTB . 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


8/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 




. 




10.93 


$1.86 


12.79 


13.72 


$4.65 


$5.58 


$6.51 


8 


1 


17.44 


8.37 


9.30 


10.23 


11.16 


12.09 


13.02 


13.95 


16 


2 


14.88 


15.81 


16.74 


17.67 


18.60 


19.53 


20.46 


21.39 


24 


8 


22.32 


23.25 


24.18 


25.11 


26.04 


26.97 


27.90 


28.83 


82 


4 


29.76 


30.69 


31.62 


32.55 


33.48 


34.41 


35.34 


36.27 


40 


5 


37.20 


38.13 


39.06 


39.99 


40.92 


41.85 


42.78 


43.71 


48 


6 


44.64 


45.57 


46.50 


47.43 


48.36 


49.29 


50.22 


51.15 


56 


7 


52.08 


53.01 


53.94 


54.87 


55.80 


56.73 


57.66 


58.59 


64 


8 


59.52 


60.45 


61.38 


62.31 


63.24 


64.17 


65.10 


66.03 


72 


9 


66.96 


67.89 


68.82 


69.75 


70.68 


71.61 


72.54 


73.47 


80 


10 


74.40 


75.33 


76.26 


77.19 


78.12 


79.05 


79.98 


80.91 


88 


11 


81.84 


82.77 


83.70 


84.63 


85.56 


86.49 


87.42 


88.35 


96 


12 


89.28 


90.21 


91.14 


92.07 


93.00 


93.93 


94.86 


95.79 


104 


13 


96.72 


97.65 


93.58 


99.51 


100.44 


101. 37 


102. 30 


103. 23 


112 


14 


104.16 


105. 09 


106. 02 


106. 95 


107. 88 


108. 81 


109.74 


110. 67 


120 


15 


111.60 


112. 53 


113.46 


114. 39 


115. 32 


116. 25 


117. 18 


118. 11 


128 


16 


119.04 


119. 97 


120.90 


121. 83 


122. 76 


123. 69 


124. 62 


125. 55 


186 


17 


126. 48 


127. 41 


128. 34 


129. 27 


130. 20 


131.13 


132.06 


132. 99 


144 


18 


133. 92 


134. 85 


135. 78 


136. 71 


137. 64 


138 57 


139.50 


140. 43 


162 


19 


141. 36 


142. 29 


143. 22 


144.15 


145. 08 


146. 01 


146.94 


147. 87 


160 


20 


148. 80 


149. 73 


150.66 


151. 59 


152. 52 


153. 45 


154.38 


155. 31 


168 


21 


156. 24 


157. 17 


158. 10 


159. 03 


159. 96 


160.89 


161. 82 


162. 75 


176 


22 


163. 68 


164.61 


165.54 


166. 47 


167. 40 


168. 33 


169. 26 


170. 19 


184 


23 


171. 12 


172. 05 


172. 98 


173. 91 


174. 84 


175. 77 


176. 70 


177. 63 


192 


24 


178. 56 


179. 49 


180. 42 


181. 35 


182. 28 


183. 21 


184. 14 


185. 07 


200 


25 


186.00 


186. 93 


187. 86 


188. 79 


189. 72 


190.65 


191. 58 


192. 51 


208 


26 


193.44 


194. 37 


195. 30 


196. 23 


197. 16 


198. 09 


199. 02 


199. 95 


216 


27 


200.88 


201. 81 


202.74 


203.67 


204.60 


205. 53 


206.46 


207. 39 


224 


28 


208. 32 


209.25 


210. 18 


211. 11 


212. 04 


212. 97 


213.90 


214. 83 


232 


29 


215. 76 


216. 69 


217. 62 


218. 55 


219. 48 


220. 41 


221. 34 


222. 27 


240 


30 


223. 20 


224. 13 


225. 06 


225. 99 


226. 92 


227. 85 


228. 78 


229. 71 


248 


31 


230. 64 


231. 57 


232. 50 


233.43 


234. 36 


235. 29 


236. 22 


237. 15 


256 


32 


238. 08 


239. 01 


239. 94 


240.87 


241. 80 


242. 73 


243. 66 


244. 59 


264 


33 


245. 52 


246. 45 


247. 38 


248. 31 


249. 24 


250.17 


251. 10 


252. 03 


272 


34 


252. 96 


253. 89 


254. 82 


255. 75 


256. 68 


257. 61 


258. 54 


259. 47 


280 


35 


260. 40 


261. 33 


262. 26 


263. 19 


264.12 


265. 05 


265. 98 


266. 91 


288 


36 


267. 84 


268. 77 


269. 70 


270. 63 


271. 56 


272. 49 


273. 42 


274. 35 


296 


37 


275. 28 


276. 21 


277. 14 


278. 07 


279.00 


279. 93 


280. 86 


281. 79 


304 


38 


282. 72 


283.65 


284. 58 


285. 51 


286. 44 


287. 37 


288. 30 


289. 23 


312 


39 


290.16 


291.09 


292. 02 


292. 95 


293. 88 


294. 81 


295. 74 


296. 67 


820 


40 


297. 60 


298. 53 


299. 46 


300.39 


301. 32 


302. 25 


303. 18 


304.11 
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.6S PXa DAT. [1/4 hour, 2i c. ; 1/2 horn, 47 c. ; 3/4 liour, 71 c] 94 o. PXBr HOUB. 



Hours. 



8 
16 
24 
82 

40 
48 
56 
64 
72 

80 

88 

26 

104 

112 

120 
128 
136 
144 
152 

160 
168 
176 
184 
192 

200 
208 
216 
224 
232 

240 
248 
256 
264 
272 

280 
288 
296 
304 
312 

320 



Days. Total. 



1 17. 52 

2 15.04 
8 ! 22. 56 
4 i 30. 08 



5 I 
6 

7 i 

8 I 

9 ! 

10 

"I 

12 
U 

u! 

15 
16 
17 
18 
19 



25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 



37.60 
45.12 
•52.64 
60,16 
67.68 

75.20 
82.72 

9a 24: 

97.76 
105. 28 

112.80 
120.32 
127. 84 
135. 36 
142.88 



20 I 150. 40 

21 157.92 

22 I 165. 44 

23 ' 172. 96 
24- I 180. 48 



188. 00 
195. 52 
203. 04 
210. 56 
218. 08 

225.60 
233. 12 
240.64 
248. 16 
255. 68 



35 I 263.20 

36 270. 72 

37 278. 24 

38 285. 76 

39 293. 28 

40 300. 80 



1/8 



2/8 



10.94 
8.46 
15.98 
23.50 
31.02 

38.54 
46.06 
53.58 
61.10 
68.62 

76. 14 I 
83. 66 I 
91. 18 
98.70 
106.22 

113. 74 
121. 26 
128. 78 
136.30 
143. 82 

151. 34 
158. 86 
166. 38 
173.90 
181. 42 

188. 94 
196. 46 
203. 98 
211, 50 
219. 02 



11.88 
9.40 
16.92 
24.44 
31.96 

39.48 
47.00 
54.52 
62.04 
69.56 

77.08 
84.60 
92.12 
99.64 
107. 16 

114. 68 
122. 20 
129. 72 
137. 24 
144. 76 

152. 28 
159. 80 
167. 32 
174. 84 
182. 36 

189. 88 
197. 40 
204. 92 
212. 44 
219. 96 



226. 54 I 227. 48 
234.06 j 235.00 
241. 58 I 242. 52 



249. 10 
256. 62 

264. 14 
271. 66 
279. 18 
286. 70 
294. 22 

301. 74 



250. 04 
257. 56 

265. 08 
272. 60 
280. 12 

287. 64 
295. 16 



3/8 



12.82 
10.34 
17.86 
25.38 
32.90 

40.42 
47.94 
55.46 
62.98 
70.50 

78.02 

85.54 

93.06 

100.58 

108. 10 

115. 62 
123. 14 
130.66 
138. 18 
145. 70 

153. 22 
160.74 
168. 26 
175. 78 
183.30 

190.82 
198. 34 
205. 86 
213. 38 
220. 90 

228. 42 
235. 94 
243. 46 
250. 98 
258.50 

266. 02 
273. 54 
281. 06 

288. 58 
296. 10 



302. 68 303. 62 



4/8 


5/8 


$3.76 


$4.70 


11.28 


12.22 


18.80 


19.74 


26.32 


27.26 


33.84 


34*78 


41.36 


42.30 


48.88 


49.82 


56,40 


57.34 


63.92 


64.86 


71.44 


72.38 


78.96 


79.90 


8&48 


87.42 


94.00 


94.94 


101. 52 


102. 46 


109.04 


109. 98 


116. 56 


117.50 


124.08 


125.02 


131.60 


132.54 


139. 12 


140.06 


146. 64 


147.58 


154.16 


155. 10 


161. 68 


162. 62 


169.20 


170. 14 


176. 72 


177. 66 


184.24 


185.18 


191. 76 


192. 70 


199. 28 


200.22 


206.80 


207.74 


214. 32 


215. 26 


221. 84 


222. 78 


229. 36 


230. 30 


236. 88 


237. 82 


244.40 


245. 34 


251. 92 


252. 86 


259. 44 


260.38 


26^96 


267. 90 


274. 48 


275. 42 


282.00 


282. 94 


289. 52 


290.46 


297. 04 


297. 98 


304.56 


305. 50 



6/8 



$5.64 
13.16 
20.68 
28.20 
35.72 

43.24 
50.76 
58.28 
65.80 
73.32 

80.84 

88.36 

95.88 

103.40 

110. 92 

118.44 
125. 96 
133. 48 
141.00 
148. 52 

156.04 
163.56 
171. 08 
178.60 
186. 12 

193.64 
201.16 
208. 68 
216. 20 
223. 72 

231. 24 
238. 76 
246. 28 
253. 80 
261. 32 

268. 84 
276. 36 
283. 88 
291.40 
298. 92 

306.44 



7/8 



$6.58 
14.10 
21.62 
29.14 
36. 66 

44.18 
51.70 
59.22 
66.74 
74.26 

81.78 

89.30 

96.82 

104.34 

HI. 86 

119. 38 
126.90 
134.42 
141.94 
149. 46 

156.98 
164.50 
172.02 
179.54 
187. 06 

194.58 
202.10 
209.62 
217. 14 
224. 66 

232.18 
239. 70 
247. 22 
254.74 
262. 26 

269. 78 
277. 30 
284.82 
292. 34 
299. 86 

307. 38 
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$7.eo prat BAY. [1/4 hour, S4 c 


'. ; 1/2 hour, 47 c. ; 


3/4 hour. 


71 C;] 95c.PERHOTrB. 


Hours. 


Days. 


Total. 


1^ 


2/8 


3/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








90.95 


$1.90 


12.85 


$3.80 


14.75 


15.70 


16.65 


8 


1 


17.00 


S.66 


9.50 


10.45 


11.40 


12.35 


13.30 


14.25 


16 


2 


15.20 


16.15 


17.10 


18.05 


19.00 


19.95 


20.90 


21. 85 


^4 


3 


22.80 


23.75 


24.70 


25.65 


26.60 


27.55 


28.50 


29.45 


82 


4 


30.40 


31.95 


32.30 


33.25 


34.20 


35.15 


36.10 


37.06 


^ 


5 


38.00 


38.96 


39.90 


40.85 


41.80 


42.75 


43.70 


44.65 


48 


« 


45.60 


46.65 


47.50 


48.45 


49. 40 


50.35 


51.30 


52.25 


56 


7 


53.20 


54.15 


55.10 


56.05 


57.00 


57.95 


58.90 


59.85 


64 


« 


60.80 


61.75 


62.70 


63.65 


64.00 


65.56 


06.50 


67. 45 


72 


=9 


68.40 


69.35 


70.30 


71.25 


72.20 


73.15 


74.10 


75.05 


80 


10 


76.00 


76.95 


77.90 


78.85 


79.80 


80.75 


81.70 


82.65 


88 


11 


83.60 


84.55 


85.50 


86.45 


87.40 


88.35 


89.30 


90.25 


86 


1^2 


91.20 


92.15 


93.10 


94.05 


95.00 


95.95 


96.90 


97.85 


104 


IS 


98.80 


99.75 


100.70 


101. 65 


102.60 


103. 55 


104.50 


105. 45 


112 


14 


106.40 


107. 35 


108. 30 


109. 25 


110. 20 


111. 15 


112. 10 


113. 05 


1210 


15 


114.00 


114. 95 


115. 90 


116. 85 


117. 80 


118. 75 


119. 70 


120. 65 


128 


16 


121.60 


122. 55 


123. 50 


124. 45 


125. 40 


126. 35 


127.30 


128. 25 


186 


17 


129.20 


130. 15 


131. 10 


132. 05 


133.00 


133. 95 


134. 90 


135. 85 


1«4 


18 


136. 80 


137. 75 


138. 70 


139. 65 


140.60 


141. 55 


142.50 


143. 45 


152 


19 


144. 40 


145. 35 


146. 30 


147. 25 


148,20 


149. 15 


150.10 


151. 05 


leo 


20 


152.00 


152. 95 


153.90 


154.85 


155. 80 


156. 75 


157. 70 


158. 65 


168 


21 


159. 60 


100. 55 


161. 50 


162. 45 


163. 40 


164.35 


165. 30 


166. 25 


176 


22 


167. 20 


168. 15 


169. 10 


170. 05 


171.00 


171. 95 


172. 90 


173. 86 


184 


23 


174. 80 


175. 75 


176. 70 


177. 65 


178. 60 


179. 55 


180.50 


181. 45 


192 


24 


182. 40 


183. 35 


184. 30 


185. 25 


186. 20 


187. 15 


188. 10 


189. 05 


200 


25 


190.00 


190.95 


191. 90 


192. 85 


193. 80 


194. 75 


195. 70 


196. 65 


208 


26 


197. 60 


198.55 


199. 50 


200.45 


201. 40 


202. 35 


203.30 


204.25 


216 


27 


205. 20 


206. 15 


207. 10 


208. 05 


209.00 


209. 95 


210.90 


211. 85 


224 


28 


212. 80 


213. 75 


214. 70 


215. 65 


216. 60 


217. 55 


218. 50 


219. 45 


232 


29 


220.40 


221. 35 


222. 30 


223. 25 


224. 20 


225. 15 


226. 10 


227. 05 


240 


30 


228.00 


228. 95 


229.90 


230. 85 


231. 80 


232. 75 


233. 70 


234.65 


248 


31 


235.60 


236. 55 


237. 50 


238. 45 


239.40 


240. 35 


241.30 


242. 25 


286 


32 


243. 20 


244. 15 


245. 10 


246. 05 


247.00 


247. 95 


248.90 


249. 85 


264 


33 


25a 80 


251. 75 


252. 70 


253. 65 


254. 60 


255. 55 


256.50 


257. 45 


272 


34 


258. 40 


259. 35 


260. 30 


261. 25 


262. 20 


263. 15 


264.10 


265. 05 


280 


35 


266.00 


266. 95 


267. 90 


268. 85 


269. 80 


270. 75 


271. 70 


272. 65 


288 


86 


273. 60 


274. 55 


275. 50 


276. 45 


277. 40 


278. 35 


279. 30 


280.25 


296 


37 


281. 20 


282. 15 


283. 10 


284. 05 


285.00 


285. 95 


286.90 


287. 85 


304 


38 


288. 80 


289. 75 


290. 70 


291. 65 


292. 60 


293. 55 


294. 50 


295. 45 


312 


39 


296. 40 


297. 35 


298. 30 


299. 25 


300.20 


301. 15 


302.10 


303. 05 


820 


40 


304. 00 


304. 95 


305. 90 


306. 85 


307. 80 


308. 75 


309. 70 


310. 65 
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$7.68 FEB OAT. [1/4 hotu, 24 o. ; 1/2 hour, 48 c. ; 3/4 hour, 72 c] 96 c. FEB HOTO. 



Hours. 


Days. 


Totsd. 


1/8 
$0.96 


2/8 


3/8 


4/« 


6/8 


6/8 


7/8 








$1.92 


$2.88 


$3.84 


$4.80 


$5.76 


$6.72 


8 


1 


$7.68 


8.64 


9.60 


10.56 


11.52 


12.48 


13.44 


14.40 


16 


2 


16.36 


16.32 


17.28 


18.24 


19.20 


20.16 


21.12 


22.08 


24 


8 


23.04 


24.00 


24.96 


25.92 


26.88 


27.84 


28.80 


29.76 


32 


4 


30.72 


31.68 


32.64 


33.60 


34.56 


35.52 


36.48 


37.44 


40 


6 


38.40 


39.36 


40.32 


41.28 


42.24 


43.20 


44.16 


45.12 


48 


6 


46.08 


47.04 


48.00 


48.96 


49.92 


50.88 


51.84 


52.80 


66 


7 


53.76 


54.72 


55.68 


56.64 


57.60 


58.56 


59.52 


60.48 


64 


8 


61.44 


62.40 


63.36 


64.32 


65.28 


66.24 


67.20 


68.16 


72 


9 


69. 12 


70.08 


71.04 


72.00 


72.96 


73.92 


74.88 


75.84 


80 


10 


76.80 


77.76 


78.72 


79.68 


80.64 


81.60 


82.56 


83.52 


88 


11 


84.48 


85.44 


86.40 


87.36 


88.32 


89.28 


90.24 


91.20 


96 


12 


92.16 


93.12 


94.08 


95.04 


96.00 


96.96 


97.92 


98.88 


104 


13 


99.84 


100.80 


101. 76 


102. 72 


103. 68 


104.64 


105.60 


106.56 


112 


14 


107. 52 


108. 48 


109.44 


110.40 


111. 36 


112. 32 


113. 28 


114.24 


120 


16 


115. 20 


116. 16 


117. 12 


118. 08 


119. 04 


120.00 


120.96 


121. 92 


128 


16 


122. 88 


123. 84 


124. 80 


125. 76 


126. 72 


127.68 


128.64 


129.60 


136 


17 


130.56 


131. 52 


132. 48 


133.44 


134.40 


135. 36 


136. 32 


137. 28 


144 


18 


138.24 


139. 20 


140.16 


141. 12 


142.08 


143.04 


144.00 


144.96 


162 


19 


145. 92 


146. 88 


147.84 


148. 80 


149. 76 


150.72 


151. 68 


152.64 


160 


20 


153.60 


154. 56 


155. 52 


156. 48 


157.44 


158.40 


159. 36 


160.32 


168 


21 


161. 28 


162. 24 


163. 20 


164.16 


165. 12 


166. 08 


167. 04 


168.00 


176 


22 


168. 96 


169. 92 


170. 88 


171. 84 


172.80 


173. 76 


174. 72 


175. 68 


184 


23 


176. 64 


177. 60 


178. 56 


179. 52 


180.48 


181.44 


182.40 


183. 36 


192 


24 


184. 32 


185. 28 


186. 24 


187. 20 


188. 16 


189. 12 


190.08 


191. 04 


200 


26 


192. 00 


192. 96 


193. 92 


194. 88 


195. 84 


196.80 


197. 76 


198. 72 


208 


26 


199. 68 


200.64 


201. 60 


202. 56 


203. 52 


204.48 


205.44 


206.40 


216 


27 


207. 36 


208. 32 


209. 28 


210. 24 


211. 20 


212. 16 


213. 12 


214. 08 


224 


28 


215. 04 


216. 00 


216. 96 


217. 92 


218. 88 


219. 84 


220.80 


221. 76 


232 


29 


222. 72 


223. 68 


224. 64 


225. 60 


226. 56 


227. 52 


228. 48 


229.44 


240 


30 


230.40 


231. 36 


232. 32 


233. 28 


234.24 


235. 20 


236. 16 


237. 12 


248 


31 


238. 08 


239. 04 


240.00 


240.96 


241. 92 


242. 88 


243. 84 


244.80 


266 


32 


245. 76 


246. 72 


247. 68 


248. 64 


249.60 


250.56 


251. 52 


252. 48 


264 


33 


253. 44 


254.40 


255. 36 


256. 32 


257. 28 


258. 24 


259.20 


260.16 


272 


34 


261. 12 


262. 08 


263. 04 


264.00 


264,96 


265. 92 


266. 88 


267.84 


280 


36 


268.80 


269. 76 


270. 72 


1 
271. 68 


272.64 


273.60 


274. 56 


275. 52 


288 


36 


276. 48 


277. 44 


278.40 


279. 36 


280. 32 


281. 28 


282. 24 


283.20 


296 


37 


284.16 


285. 12 


286. 08 


287. 04 


288.00 


288. 96 


289. 92 


290.88 


304 


38 


291. 84 


292. 80 


293. 76 


294. 72 


295. 68 


296. 64 


297.60 


298. 56 


312 


39 


299. 52 


300.48 


301. 44 


302. 40 

1 


303.36 


304.32 


305.28 


306.24 


320 


40 


307.20 


308. 16 


309.12 


310. 08 


311. 04 


312.00 


312. 96 


313. 92. 
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$7.76 FEB DAT. [1/4 hour, 84 c. ; 1/8 how, 49 c. ; 3/4 hour, 73 c] 97 c. FIB HOTTB. 



Hours. 


Days. 


Total. 


1/8 


2/8 


8/8 


4/8 


5/8 


6/8 


7/8 








10.97 


$1.94 


$2.91 


$3.88 


$4.85 


$5.82 


$6.79 


8 


1 


17.76 


8.73 


9.70 


10.67 


11.64 


12.61 


13.58 


14.55 


16 


2 


15.62 


16.49 


17.46 


18.43 


19.40 


20.37 


21.34 


22,31 


24 


8 


23.28 


24.25 


25.22 


26.19 


27.16 


28.13 


29.10 


30.07 


82 


4 


31.04 


32.01 


32.98 


33.95 


34.92 


35.89 


36.86 


37.83 


40 


5 


38.80 


39.77 


40.74 


41.71 


42.68 


43.65 


44.62 


45.59 


48 


6 


46.56 


47.53 


48.50 


49.47 


50.44 


51.41 


52.38 


53.35 


66 


7 


54.32 


55.29 


56.26 


57.23 


58.20 


59.17 


60.14 


61.11 


64 


8 


62.08 


63.05 


64.02 


64.99 


65.96 


66.93 


67.90 


68.87 


72 


9 


69.84 


70.81 


71.78 


72.75 


73.72 


74.69 


75.66 


76.63 


80 


10 


77.60 


78.57 


79.54 


80.51 


81.48 


82.45 


83.42 


84.39 


88 


11 


85.36 


86.33 


87.30 


88.27 


89.24 


90.21 


91.18 


92.15 


96 


12 


93.12 


94.09 


95.06 


96.03 


97.00 


97.97 


98.94 


99.91 


104 


18 


100. 88 


101.85 


102. 82 


103. 79 


104. 76 


105.73 


106.70 


107. 67 


112 


14 


108.64 


109. 61 


110. 58 


111. 55 


112. 52 


113. 49 


114. 46 


115. 43 


120 


15 


116.40 


117. 37 


118. 34 


119.31 


120. 28 


121. 25 


122. 22 


123. 19 


128 


16 


124. 16 


125. 13 


126. 10 


127. 07 


128. 04 


129. 01 


129. 98 


130. 95 


186 


17 


131. 92 


132. 89 


133. 86 


134.83 


135.80 


136. 77 


137. 74 


138. 71 


144 


18 


139. 68 


140. 65 


141. 62 


142. 59 


143. 56 


144.53 


145.50 


146. 47 


152 


19 


147. 44 


148. 41 


149. 38 


150.35 


151.32 


152.29 


153. 26 


154.23 


160 


20 


155. 20 


156. 17 


157. 14 


158. 11 


159. 08 


160.05 


161.02 


161. 99 


168 


21 


162. 96 


163. 93 


164.90 


165. 87 


166.84 


167. 81 


168. 78 


169. 75 


176 


22 


170. 72 


171. 69 


172. 66 


173.63 


174. 60 


175. 57 


176. 54 


177. 51 


184 


28 


178. 48 


179. 45 


180.42 


181. 39 


182. 36 


183. 33 


184.30 


185. 27 


192 


24 


186. 24 


187. 21 


188. 18 


189. 15 


190. 12 


191.09 


192.06 


193. 03 


200 


25 


194.00 


194.97 


195. 94 


196. 91 


197. 88 


198. 85 


199. 82 


200.79 


208 


26 


201. 76 


202. 73 


203. 70 


204.67 


205.64 


206.61 


207. 58 


208. 55 


216 


27 


209. 52 


210. 49 


211. 46 


212. 43 


213. 40 


214. 37 


215. 34 


216. 31 


224 


28 


217. 28 


218. 25 


219. 22 


220. 19 


221. 16 


222. 13 


223. 10 


224. 07 


282 


29 


225. 04 


226. 01 


226. 98 


227. 95 


228. 92 


229. 89 


230. 86 


231.83 


240 


■ 

80 


232. 80 


233.77 


234.74 


235. 71 


236. 68 


237. 65 


238. 62 


239. 59 


248 


81 


240. 56 


241. 53 


242.50 


243. 47 


244.44 


245. 41 


246. 38 


247.35 


256 


82 


248. 32 


249. 29 


250.26 


251. 23 


252. 20 


253. 17 


254.14 


255. 11 


264 


88 


256. 08 


257. 05 


258. 02 


258. 99 


259. 96 


260.93 


261.90 


262. 87 


272 


84 


263. 84 


264. 81 


265. 78 


266. 75 


267. 72 


268. 69 


269. 66 


270. 63 


280 


85 


271. 60 


272. 57 


273.54 


274. 51 


275. 48 


276. 45 


277. 42 


278. 39 


288 


86 


279. 36 


280. 33 


281. 30 


282. 27 


283.24 


284.21 


285.18 


286. 15 


296 


87 


287. 12 


288. 09 


289. 06 


290.03 


291.00 


291. 97 


292.94 


293. 91 


804 


88 


294. 88 


295. 85 


296. 82 


297. 79 


298. 76 


299. 73 


300.70 


301. 67 


812 


89 


302.64 


303. 61 


304.58 


305. 55 


306.52 


307. 49 


308. 46 


309.43 


820 


40 


310. 40 


311. 37 


312.34 


313. 31 


314. 28 


315. 25 


316. 22 


317. 19 
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97.84 PKB DAT. [1/4 hoax, S5 o. ; 1/2 iMttl, M 0. ; S/4 k»llt, 74 c] 98c. nBHOUX. 



Hours. 


Df» 


ToM. 


1/8 


2/8 

■ 


3/8 


4M 


9/8 


#/8 


7/8 








$0.98 


$1.96 


$2.94 


$3.92 


$4.90 


$5.88 


$6.86 


8 


1 


17.84 


8.82 


9.80 


10.78 


11.76 


12.74 


13.72 


14.70 


16 


2 


15.88 


16.66 


17.64 


18.62 


19.60 


20.88 


21.56 


22.54 


24 


8 


23.52 


24.50 


25.48 


26.46 


27.44 


28.42 


29.40 


30.38 


82 


4 


31.36 


32.34 


33.32 


34.30 


35.28 


36.26 


37.24 


38.22 


40 


6 


39.20 


40.18 


41.16 


42.14 


43.12 


44. K) 


45.08 


46.06 


48 


6 


47.04 


48.82 


49.60 


49.98 


90.96 


51.94 


52.92 


53.90 


86 


7 


54.86 


55.86 


56.84 


57.^ 


58.80 


59.78 


60.76 


81.74 


64 


8 


62.72 


68.70 


64.68 


96* 66 


66.64 


67.62 


68.60 


69.58 


72 


9 


70.86 


71.54 


72.52 


73.90 


74.48 


75.46 


76.44 


77.42 


180 


10 


78.40 


79.38 


80.36 


81.34 


82.32 


88.30 


84.28 


85.26 


88 


11 


86.^ 


87.22 


88.20 


89.18 


90.16 


91.14 


92.12 


93.10 


96 


12 


94.08 


^. 06 


96.04 


97.02 


98.00 


98.98 


99.96 


100.94 


104 


18 


101.92 


102.90 


103.88 


104.86 


105.84 


106.82 


107.80 


108. 78 


112 


14 


109.76 


110. 74 


111. 72 


112.70 


113.68 


114.66 


115.64 


116. 62 


190 


Iff 


117.60 


118. 58 


119. 56 


120.54 


121. 52 


122.50 


123.48 


124.46 


198 


16 


125.44 


126.42 


127.40 


128.38 


129.36 


130.34 


131. 32 


132. 30 


186 


17 


133.28 


134.26 


135. 24 


136.22 


137. 20 


138. 18 


139.16 


140.14 


144 


18 


141. 12 


142. 10 


143. 08 


144.06 


145.04 


146.02 


147.00 


147. 98 


162 


19 


148.96 


149.94 


150.92 


151.90 


152.88 


153. 86 


154.84 


155. 82 


160 


20 


156.80 


157. 78 


158. 76 


159. 74. 


160.72 


161. 70 


162.68 


163.66 


168 


91 


164.64 


165. 62 


166.60 


167.58 


168.56 


169.54 


170. 52 


171.50 


176 


92 


172. 48 


178. 46 


174.44 


175. 42 


176.40 


177.38 


178. 36 


179.34 


184 


23 


180.32 


181.30 


182. 28 


183.26 


184.24 


185.22 


186.20 


187. 18 


192 


84 


188. 16 


189. 14 


190. 12 


191. 10 


192.08 


193.06 


194.04 


195. 02 


200 


2ff 


196.00 


196. 98 


197. 96 


198.94 


199. 92 


200.90 


201. 88 


^02.86 


208 


26 


203.84 


204.82 


205. 80 


206. 78 


207. 76 


208. 74- 


209.72 


210. 70 


216 


27 


211. 68 


212.66 


213. 64 


214. 62 


215.60 


216.58 


217.56 


218.54 


224 


28 


219. 52 


220.50 


221. 48 


222. 46 


223.44 


224.42 


225. 40 


226.38 


282 


29 


227. 36 


228.34 


229. 32 


230.30 


231. 28 


232. 26 


233.24 


234.22 


240 


30 


235.20 


236.18 


237. 16 


238.14 


239. 12 


240.10 


241. 08 


242.06 


248 


31 


243.04 


244.02 


245.00 


245.98 


246.96 


247.94 


248. 92 


249.90 


296 


32 


250.88 


251. 86 


252.84 


253. 82 


254.80 


255.78 


256.76 


257. 74 


264 


88 


258.72 


259. 70 


260. 68 


261.66 


262.64 


263.62 


264.60 


265. 58 


272 


84 


266. 56 


267.54 


268. 52 


269.50 


270. 48 


271.46 


272.44 


273. 42 


280 


8ff 


274.40 


275.38 


276. 36 


277.34 


278. 32 


279.30 


280.28 


'281. 26 


288 


36 


2^.24 


283.22 


284.20 


285. 18 


286. 16 


287. 14 


288.12 


289. 10 


296 


37 


290.08 


291.06 


292. 04 


293.02 


294.00 


294.98 


295.96 


296.94 


304 


38 


297. 92 


298.90 


299.88 


300.86 


301.84 


302. 82 


303.80 


304.78 


812 


39 


305. 76 


306. 74 


307. 72 


308.70 


309.68 


310. 66 


311. 64 


312. 62 


820 


40 


313. 60 


314. 58 


315. 56 


316. 54 


317. 52 


318.50 


319. 48 


320. 46 
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17.98 PSH DAT. [1/4 fcouji 81^ c ; 1/8 boUTi *Q o. ; 3/4 liov, 74 c] 99 c. FW KOVB. 



H<mr9. 


D«y«. 


Total. 


1/8 


8/8 . 


3/8 . 


4/8 
63.96 


6/8 


6/8 


7/3 








60.99 


61.98 


62.07 


64.95 


65.94 


66.93 


8 


'1 


67.92 


8.91 


9.90 


10.89 


11.88 


12.87 


13.86 


14.85 


16 


8 


15. 84 


16.83 


17.82 


18.81 


19.80 


20.79 


21.78 


32.77 


84 


8 


23.76 


24.75 


25.74 


26.73 


27.72 


28.71 


29.70 


30.69 


38 


4 


31.68 


32.67 


33. 66 


34.65 


35.64 


36.63 


37.62 


38.61 


40 


6 


39.60 


40.59 


41.58 


42.57 


43.56 


44,55 


45.54 


46.53 


48 


6 


47.52 


48.51 


49.50 


50.49 


51.48 


62.47 


63.46 


54.45 


66 


7 


55.44 


56.43 


67.42 


58. 41 


59. 40 


€0. 39 


61.38 


62.37 


64 


6 


63.36 


64.35 


65.34 


66.33 


67.32 


68.31 


69.30 


70.29 


78 


9 


71.28 


72.27 


73.26 


74.25 


75.24 


76.23 


77.22 


78.21 


80 


10 


79.20 


80.19 


81.18 


82.17 


83.16 


84.15 


85.14 


86.13 


IB 


11 


87.12 


88. 11 


89.10 


90.09 


91.08 


98. 07 


93.06 


94.05 


96 


18 


95.04 


96.03 


97.02 


98.01 


99.00 


99.99 


100.98 


101. 97 


104 


18 


102. 96 


103. 95 


104. 94 


105. 93 


106. 92 


107. 91 


108. 90 


108.89 


W 


14 


110. 88 


111. 87 


112. 86 


113. 85 


114. 84 


115. 83 


116. 82 


117. 81 


180 


16 


118. 80 


119. 79 


120. 78 


121. 77 


122. 76 


123. 75 


124. 74 


125.73 


188 


16 


126. 72 


127. 71 


128. 70 


129. 69 


130. 68 


13 J. 67 


132.66 


133.65 


186 


17 


134.64 


135. 63 


136. 62 


137. 61 


138.60 


139. 59 


140. 58 


141. 57 


144 


16 


142. 56 


143.55 


144.54 


145. 53 


146. 52 


147. 51 


148.50 


148.49 


168 


19 


150.48 


151. 47 


152. 46 


153. 45 


154. 44 


155. 43 


156. 42 


167. 41 


160 


80 


158. 40 


159. 39 


160. 38 


161. 37 


162. 36 


163.35 


164.34 


165.33 


166 


81 


166. 32 


167, 31 


168.30 


169. 29 


170. 28 


171, 27 


172. 26 


173. 25 


176 


88 


174. 24 


175. 23 


176. 22 


177. 21 


178. 20 


179. 19 


180. 18 


181. 17 


m 


88 


182. 16 


183. 15 


184.14 


186. 13 


186. 12 


187. n 


188. 10 


189.09 


188 


84 


19Q. 08 


191. 07 


192. 06 


193. 05 


194.04 


195. 03 


196. 02 


197. 01 


800 


86 


198.00 


198. 99 


199. 98 


200.97 


201.96 


202.95 


203.94 


204,93 


806 


86 


205.92 


206.91 


207.90 


208.89 


209.88 


210. 87 


211. 86 


212.85 


816 


87 


213. 84 


214. 83 


215. 82 


216. 81 


217.80 


218. 79 


219. 78 


220.77 


884 


86 


221. 76 


222. 75 


223. 74 


224. 73 


225. 72 


226. 71 


227. 70 


228,69 


888 


89 


229. 68 


230.67 

1 


231. 66 


232.65 


233. 64 


234. 63 


235. 62 


236.61 


840 


30 


237.60 


238. 59 


239. 58 240. 57 


241. 56 


242.55 


243.64 


244,53 


846 


31 


245, 52 


246.51 


247.50 


248.49 


249. 48 


260.47 


251.46 


252. 45 


866 


38 


253. 44 


254. 43 


255. 42 


256. 41 


257. 40 


268. 39 


259.38 


260.37 


864 


38 


261. 36 


262. 35 


263. 34 


264.33 


265. 32 


266. 31 


267. 30 


268.29 


878 


34 


269, 28 


270. 27 


271. 2(^ 


272. 25 


273, 24 


274. 23 


275. 22 


276. 21 


860 


86 


277. 20 


278. 19 


279. 18 


280.17 


281. 16 


282.15 


283.14 


284.13 


888 


86 


285. 12 


286. 11 


287. 10 288. 09 


289. 08 


290. 07 


291.06 


292.05 


886 


87 


293.04 


294. 03 


295. 02 296. 01 


297.00 


297.99 


298.98 


209. 97 


804 


38 


300.96 


301. 95 


302. 94 ) 303. 93 


304.92 


305.91 


306.90 


307,89 


. 818 


39 


308.88 


309. 87 


310. 8^ 


311. 85 


312. 84 


313. 83 


314. 82 


315, 81 


680 


40 


316. 80 


317. 79 


318. 78 


319. 77 


320. 76 


321. 75 


322. 74 


323^73 
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$i.OOPKEDAT. [l/4]ioiir, 88c.;l'8koiir, 80c.;8/4]urar, 7Sc.] flPUHOint. 



Hoiin. 


IHfU, 


Total. 


1/8 

$1.00 


2/8 


8/8 


4/8 

1 

$4.00 


5/8 

$5.00 


6/8 


7/8 






$2.00 


$3.00 


$6.00 


$7.00 


8 


1 


$8.00 


9.00 


10.00 


11.00 


12.00 


13.00 ' 


14.00 


15.00 


16 


2 


16.00 


17.00 


18.00 


19.00 


20.00 


2L00 


22.00 


23.00 


24 


8 


24.00 


25.00 


26.00 


27.00 


28.00 


29.00 


30.00 1 


31.00 


82 


* 


32.00 


33.00 


34.00 


35.00 


36.00 


37.00 


38.00 


39.00 


40 


5 


40.00 


41.00 


42.00 


43.00 


44.00 


45.00 


46.00 


47.00 


48 


6 


48.00 


49.00 


50.00 


51.00 


52.00 


53.00 


54.00 


55.00 


66 


7 


66.00 


57.00 


58.00 


59.00 


60.00 


61.00 


62.00 


63.00 


64 


8 


64.00 


65.00 


66.00 


67.00 


68.00 


69.00 


70.00 


71.00 


72 


9 


72.00 


73.00 


74.00 


75.00 


76.00 


77.00 


78.00 


79.00 


80 


10 


80.00 


81.00 


82.00 


83.00 


84.00 


85.00 


86.00 


87.00 


88 


11 


88.00 


89.00 


90.00 


91.00 


92.00 


93.00 


94.00 


95.00 


96 


12 


96.00 


97.00 


98.00 


99.00 


100.00 


101.00 


102.00 


103.00 


104 


13 


104.00 


105.00 


106.00 


107.00 


108.00 


109.00 


110.00 


111.00 


112 


14 


112.00 


113.00 


114.00 


115.00 


116.00 


117.00 


118.00 


119.00 


120 


15 


120.00 


121.00 


122.00 


123.00 


124.00 


125.00 


126.00 


127.00 


128 


16 


128.00 


129.00 


130.00 


131.00 


132.00 


133.00 


134.00 


135.00 


186 


17 


136.00 


137.00 


138.00 


139.00 


140.00 


141.00 


142.00 


143.00 


144 


18 


144.00 


145.00 


146.00 


147.00 


148.00 


149.00 


150.00 


151.00 


152 


19 


152.00 


153.00 


154.00 


155.00 


156.00 


157.00 


158.00 


159.00 


160 


20 


160.00 


161.00 


162.00 


163.00 


164.00 


165.00 


166.00 


167.00 


168 


21 


168.00 


169.00 


170.00 


171.00 


172.00 


173.00 


174.00 


175.00 


176 


22 


176.00 


177.00 


178.00 


179.00 


180.00 


181.00 


182.00 


183.00 


184 


23 


184.00 


185.00 


186.00 


187.00 


188.00 


189.00 


190.00 


191.00 


192 


24 


192.00 


193.00 


194.00 


195.00 


196.00 


197.00 


198.00 


199.00 


200 


25 


200.00 


201.00 


202.00 


203.00 


204.00 


205.00 


206.00 


207.00 


208 


26 


208.00 


209.00 


210.00 


211.00 


212.00 


213.00 


214.00 


215.00 


216 


27 


216.00 


217.00 


218.00 


219.00 


220.00 


221.00 


222.00 


223.00 


224 


28 


224.00 


225.00 


226.00 


227.00 


228.00 


229.00 


230.00 


231.00 


232 


29 


232.00 


233.00 


234.00 


235.00 


236.00 


237.00 


238.00 


239.00 


240 


30 


240.00 


241.00 


242.00 


243.00 


244.00 


245.00 


246.00 


247.00 


248 


31 


248.00 


249.00 


250.00 


251.00 


252.00 


253.00 


254.00 


255.00 


256 


32 


256.00 


257.00 


258.00 


259.00 


260.00 


261.00 


262.00 


263.00 


264 


83 


264.00 


265.00 


266.00 


267.00 


268.00 


269.00 


270. 00 


271.00 


272 


34 


272.00 


273.00 


274.00 


275.00 


276.00 


277.00 


278.00 


279.00 


280 


35 


280.00 


281.00 


282.00 


283.00 


284.00 


285.00 


286.00 


287.00 


288 


86 


288.00 


289.00 


290.00 


291.00 


292. 00 


293.00 


294.00 


295.00 


296 


87 


296.00 


297.00 


298.00 


299.00 


300.00 


301.00 


302.00 


303.00 


804 


38 


304.00 


305.00 


306.00 


307.00 


308. 00 


309.00 


310.00 


311.00 


812 


39 


312.00 


313.00 


314.00 


315.00 


316.00 


317.00 


318.00 


319.00 


820 

• 


40 


320.00 


321.00 


322.00 


323.00 


324.00 


325.00 


326. 00 


327.00 



o 



YC 95419 




